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10 

147,00 

23 

36 

10 

322,00 

21 


37 

2 

229,00 

23 

37 

10 

350,00 

21 


41 

10 

82,10 

23 

38 

10 

108,00 

21 


42 

10 

147,00 

23 

39 

10 

146,00 

21 


43 

2 

229,00 

23 

42 

1 

71,10 

22 


44 

1 

367,00 

23 

46 

10 

58,80 

22 


45 

1 

506,00 

23 

47 

10 

131,00 

22 


46 

10 

147,00 

23 

51 

10 

49,40 

23 


47 

2 

229,00 

23 

52 

10 

86,90 

23 


51 

10 

59,00 

23 

53 

2 

135,00 

23 


52 

10 

104,00 

23 

54 

1 

216,00 

23 


53 

2 

162,00 

23 

55 

1 

292,00 

23 


54 

1 

263,00 

23 

56 

10 

86,90 

23 


55 

1 

350,00 

23 

57 

2 

135,00 

23 


56 

10 

104,00 

23 

96 

10 

84,30 

21 


57 

2 

162,00 

23 






71 

10 

82,10 

23 

770203 

10 

221,00 

21 


72 

10 

147,00 

23 

05 

10 

150,00 

21 


73 

2 

229,00 

23 

13 

10 

233,00 

21 


74 

1 

367,00 

23 

26 

1 

1 . 450,00 

22 


75 

1 

506,00 

23 

27 

1 

2 . 000,00 

22 


76 

10 

147,00 

23 

28 

1 

802,00 

22 


77 

2 

229,00 

23 

30 

10 

103,00 

21 


91 

10 

59,00 

23 

31 

10 

166,00 

21 


92 

10 

104,00 

23 

34 

10 

322,00 

22 


93 

2 

162,00 

23 

35 

10 

786,00 

22 


94 

1 

263,00 

23 

46 

10 

133,00 

21 


95 

1 

350,00 

23 

47 

10 

210,00 

21 


96 

10 

104,00 

23 

51 

10 

31,00 

22 


97 

2 

162,00 

23 

52 

10 

46,20 

22 






53 

10 

40,30 

22 


770420 

10 

91,40 

23 


Ref. 

Amb. 

Adet veya 
m birim fiyatı 

Sayfa 


Ref. 

Amb. 

Adet veya 
m birim fiyatı 

Sayfa 

t 

t 

70 

10 

431,00 

19 


04 

1 

189,00 

19 

71 

10 

44,80 

23 


05 

10 

75,40 

19 

72 

10 

78,60 

23 


06 

10 

61,80 

19 

73 

2 

121,00 

23 


07 

10 

108,00 

19 

74 

1 

194,00 

23 


08 

10 

108,00 

19 

75 

1 

263,00 

23 


10 

10 

117,00 

19 

76 

10 

78,60 

23 


12 

10 

76,00 

19 

77 

2 

121,00 

23 


13 

10 

112,00 

19 

91 

10 

44,80 

23 


14 

1 

191,00 

19 

92 

10 

78,60 

23 


15 

10 

112,00 

19 

93 

2 

121,00 

23 


19 

1 

174,00 

19 

94 

1 

194,00 

23 


20 

10 

59,40 

19 

95 

1 

263,00 

23 


21 

10 

68,30 

19 

96 

10 

78,60 

23 


22 

10 

79,40 

19 

97 

2 

121,00 

23 


24 

10 

314,00 

20 






26 

10 

131,00 

19 

774103 

10 

196,00 

19 


28 

10 

137,00 

19 

05 

10 

131,00 

19 


29 

10 

121,00 

19 

13 

10 

202,00 

19 


30 

10 

121,00 

19 

26 

1 

1 . 310,00 

20 


31 

10 

136,00 

19 

27 

1 

1 . 730,00 

20 


35 

10 

283,00 

20 

29 

1 

1 . 160,00 

20 


36 

10 

283,00 

20 

30 

10 

89,90 

20 


37 

10 

308,00 

20 

31 

10 

144,00 

20 


38 

10 

93,60 

20 

34 

10 

298,00 

20 


39 

10 

128,00 

20 

35 

10 

766,00 

20 


42 

10 

44,80 

20 

46 

10 

114,00 

20 


46 

10 

37,90 

20 

47 

10 

182,00 

20 


47 

10 

97,30 

20 

51 

10 

44,80 

23 


50 

10 

97,70 

23 

52 

10 

78,60 

23 


51 

10 

13,80 

23 

53 

2 

121,00 

23 


52 

10 

25,10 

23 

54 

1 

194,00 

23 


53 

2 

44,20 

23 

55 

1 

263,00 

23 


54 

1 

91,00 

23 

56 

10 

78,60 

23 


55 

1 

145,00 

23 

57 

2 

121,00 

23 


69 

10 

72,80 

19 

62 

1 

752,00 

19 


71 

5 

109,00 

19 

65 

1 

338,00 

20 


96 

10 

72,80 

19 

66 

1 

3 . 380,00 

20 


98 

10 

72,80 

19 

67 

1 

1 . 930,00 

20 






68 

1 

1 . 550,00 

20 


774401 

10 

49,40 

19 

69 

1 

1 . 350,00 

20 


04 

1 

189,00 

19 

70 

10 

431,00 

19 


05 

10 

75,40 

19 

74 

1 

794,00 

19 


06 

10 

61,80 

19 

80 

10 

149,00 

20 


07 

10 

108,00 

19 

91 

1 

2 . 060,00 

20 


08 

10 

108,00 

19 

92 

10 

131,00 

19 


10 

10 

117,00 

19 

97 

10 

172,00 

19 


12 

10 

76,00 

19 

98 

10 

172,00 

19 


13 

10 

112,00 

19 

99 

10 

126,00 

19 


14 

1 

191,00 

19 






15 

10 

112,00 

19 

774203 

10 

196,00 

19 


19 

1 

174,00 

19 

05 

10 

131,00 

19 


20 

10 

59,40 

19 

13 

10 

202,00 

19 


21 

10 

68,30 

19 

26 

1 

1 . 310,00 

20 


22 

10 

79,40 

19 

27 

1 

1 . 730,00 

20 


24 

10 

314,00 

20 

29 

1 

1 . 160,00 

20 


26 

10 

131,00 

19 

30 

10 

89,90 

20 


27 

5 

109,00 

19 

31 

10 

144,00 

20 


28 

10 

137,00 

19 

34 

10 

298,00 

20 


29 

10 

121,00 

19 

35 

10 

766,00 

20 


30 

10 

121,00 

19 

46 

10 

114,00 

20 


31 

10 

136,00 

19 

47 

10 

182,00 

20 


35 

10 

283,00 

20 

69 

1 

1 . 350,00 

20 


36 

10 

283,00 

20 






37 

10 

308,00 

20 

774301 

10 

49,40 

19 


38 

10 

93,60 

20 


D legrand 


Ref. 

Amb. 

Adet veya 
m birim fiyatı 

Sayfa 


Ref. 

Amb. 

Adet veya 
m birim fiyatı 

Sayfa 

t 

t 

39 

10 

128,00 

20 


34 

1 

19,90 

34 

42 

10 

44,80 

20 


35 

1 

18,70 

34 

46 

10 

37,90 

20 


44 

1 

23,80 

34 

47 

10 

97,30 

20 


45 

1 

28,80 

34 

50 

10 

97,70 

23 


46 

1 

17,50 

34 

51 

10 

13,80 

23 


47 

1 

27,00 

34 

52 

10 

25,10 

23 


48 

1 

62,00 

34 

53 

2 

44,20 

23 


50 

1 

21,00 

34 

54 

1 

91,00 

23 


51 

1 

92,10 

34 

55 

1 

145,00 

23 


53 

1 

42,70 

34 

61 

10 

44,80 

23 


54 

1 

61,40 

34 

62 

10 

78,60 

23 


57 

5 

9,29 

34 

63 

2 

121,00 

23 


94 

1 

50,30 

34 

64 

1 

194,00 

23 


95 

1 

4,66 

34 

65 

1 

263,00 

23 


96 

1 

55,80 

34 

66 

10 

78,60 

23 






67 

2 

121,00 

23 






775897 

10 

24,40 

20 






99 

10 

29,80 

20 






775993 

10 

445,00 

50 






776131 

10 

42,00 

20 






32 

5 

87,40 

20 






33 

1 

188,00 

20 






81 

10 

42,00 

20 






82 

5 

87,40 

20 






83 

1 

188,00 

20 






782360 

10 

52,40 

34 






61 

10 

74,90 

34 






63 

10 

54,50 

34 






64 

10 

60,50 

34 






65 

10 

76,10 

34 






71 

5 

109,00 

34 






73 

10 

57,30 

34 






74 

5 

113,00 

34 






80 

10 

52,40 

34 






81 

10 

74,90 

34 






83 

10 

54,50 

34 






84 

10 

60,50 

34 






85 

10 

76,10 

34 






91 

5 

109,00 

34 






93 

10 

57,30 

34 






94 

5 

113,00 

34 






98 

50 

12,50 

34 






782400 

1 

17,50 

34 






02 

1 

22,20 

34 






04 

1 

19,90 

34 






05 

1 

18,70 

34 






14 

1 

23,80 

34 






15 

1 

28,80 

34 






16 

1 

17,50 

34 






17 

1 

27,00 

34 






18 

1 

62,00 

34 






20 

1 

21,00 

34 






21 

1 

92,10 

34 






23 

1 

42,70 

34 






24 

1 

61,40 

34 






25 

1 

9,29 

34 






28 

1 

92,10 

34 






30 

1 

17,50 

34 






32 

1 

22,20 

34 
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Akım korumalı grup prizler.36 

Adaptörler.36 

Alçıpan duvar için Batibox buatlar.37 

Alüminyum DLP gulot.68 

Alüminyum DLP gulot aksesuarları.69 

Aydınlatma yönetim sistemler.73 

Acil yönlendirme sistemleri.74 

Arcor™2 emniyet yönlendirme ürünleri.77 



Batibox buatlar.37 

Balıksırtı kanal.52 

Beton zemin döşeme buatları.53 

Bürotik bloklar.54 

BAES ve BAES+BAEH LED emniyet yönlendirme ürünleri....76 

Bataryalar.79 



Celest mekanizmalar.24 

Celest tuş kapakları.28 

Celest çerçeveler.31 

Celest antimikrobiyel.33 

Celest nemliyer.33 


□ 


Dökme beton duvar için Batibox buatlar.38 

Döşeme altı dağıtım sistemleri.53 

Döşeme altı buatları IP66.53 

Döşeme altı buatları.53 

Donatılmış toplantı odası blokları.53 

Donatılmış masaaltı bloklar.54 

Donatılabilir bürotik bloklar.54 

Dekoratif masa prizleri.55 

Donatılabilir döşeme prizleri IP44.55 

DLP-S kablo kanalları.56 

DLP-S kaidesiz montaj kablo kanalları.56 

DLP-S 50X100 kablo kanalı.57 

DLP-S mini kablo kanalları.58 

DLP kablo kanalları.61 

DLP alüminyum kablo kanalları.68 

DLP alüminyum kablo kanalları aksesuarları.69 

DLPlus süpürgelik kanallar.70 

DLP için montaj aksesuarları.71 

DLP ince kanallar.72 


Emniyet yönlendirme ürünleri. 

Emniyet aydınlatma ürünleri. 

Emniyet yönlendirme ürünleri aksesuarları 


Forix IP21. 

Forix IP44. 

Fişli zaman saati 
Fişler. 


G 


Grup prizler. 

Grup prizler konfor serisi. 

Grup prizler konfor ve güvenlik serisi. 

Gece lambaları. 

Geçiş buatı. 

Gulotlar Sistem Armada™ kaidesiz montaj 

Geliştirilebilir DLP gulotlar. 

Geliştirilebilir DLP gulot aksesuarları. 

G5 emniyet yönlendirme ürünleri. 



Hareket sensörleri 



IP21 Forix. 

IP44 Forix. 

IP68 Plastik rakorlar. 

IP55 Plexo. 

IP55 Plexo montaj kutuları. 

IP55 Plexo antimikrobiyel. 

İP korumalı Plexo adaptörler. 

IP66 döşeme altı buatları. 

IP44 donatılabilir döşeme prizleri 



Kablo Kanalları 


Lipso acil aydınlatma armatürü 


74 

75 
79 


34 

34 

36 

36 


35 

35 

36 
36 
53 
59 
61 
67 
77 


73 


34 

34 

39 

40 
40 
40 
40 
53 
55 


56 


79 
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M 


Multimedya grup prizler.36 

Masaaltı bloklar.54 


N 


NT 65 emniyet yönlendirme ürünleri.78 


Örme duvar için Batibox buatlar.37 

Örme duvar için birleştirme buatları.38 



Parafudrlu grup prizler.36 

Plexo buatlar.39 

Plexo IP55- IK07.40 

Plexo IP55 - IK07 montaj kutuları.40 

Plexo IP55 antimikrobiyel.40 

Plexo İP korumalı adaptörler.40 

Pop-up döşeme altı buatlar.54 

Pop-up masa buatları.55 


R 


Raventi™.16 

Raventi™ Selection.17 


Sistem Armada™ kablo kanalları.59 

S8 emniyet yönlendirme ürünleri.78 


U 


USB şarj adaptörleri.36 

Universal buat.37 

URA ONE LED emniyet yönlendirme ürünleri.74 

U21 LED emniyet yönlendirme ürünleri.75 


V 


Valena.19 

Valena alüminyum.21 

Valena çerçeveler.23 


□ 

Yükseltilmiş döşeme buatları.53 


Z 


Zaman saati fişli.36 


S 


Salbei™.13 

Salbei™ Selection.14 

Sıva altı buatlar.37 

Soliroc™.41 

Sistem Armada™.43 

Sistem Armada™ dimmer.43 

Sistem Armada™ giriş kontrol sistemi.44 

Sistem Armada™ data prizleri.45 

Sistem Armada™ koruma sistemleri.45 

Sistem Armada™ audio-video prizleri.48 

Sistem Armada™ antimikrobiyel.50 

Sistem Armada™ çerçeveler.51 

Sistem Armada™ kaideler.51 

Sistem Armada™ sıva üstü buatlar.52 

Sistem Armada™ donatılabilir sütunlar.52 

Sistem Armada™ mini sütunlar.52 

Sistem Armada™ balıksırtı kanal.52 
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SALBEI" SEÇİN, BİRLEŞTİRİN, KEŞFEDİN. 

seLecnon 


Yeni nesil izole kaide 



ZEHİRLİ MADDE İÇERMEZ ALEV İLETMEZ ELEKTRİK AKIMI İLETMEZ PASLANMAZ 


^HALOGEN 

FREE J 




KOYU AHŞAP + ALÜMİNYUM ANAHTAR 



FÜME + ROSE TOPRAKLI PRİZ 




ROSE + İNCİ BEYAZI PANJUR 
ANAHTARI 



İNCİ BEYAZI + FÜME TV/SAT PRİZİ 



youtube.com/LegrandTurkiyeTV 


facebook.com/LegrandTR 


twitter.eom//LegrandTR instagram.com/legrandtr 


D legrand 
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P legrand 


1 anahtar serisi ve çerçeveler 



SÂLBEİ ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 


X renk kodunun karşılığı: 1 - Beyaz 4- Bej 


7 671 00 + 7 673 31 


MEKANİZMALARI 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

Anahtar 

7 67X 00 

12 

12,00 

Vavien 

7 67X 01 

12 

15,70 

Komütatör 

7 67X 06 

12 

15,70 

Komütatör vavien 

7 67X 02 

12 

21,60 

Üçlü anahtar 

7 67X 03 

12 

23,90 

Permütatör 

7 67X 04 

12 

22,20 

Liht butonu, 6A 

7 67X 80 

12 

14,40 

Komütatör liht 

7 67X 78 

12 

48,60 

Panjur/Stor anahtarı 

7 67X 09 

12 

31,80 

Panjur/Stor liht butonu 

7 67X 69 

12 

35,80 

Energy saver* 

7 67X 11 

1 

125,00 


* RFID ve manyetik bantlı çözümlerimiz için satış ofislerimize danışınız. 


DİMMER 


LED çevirmeli dimmer 300 W 


7 67X 12 


1 


130,00 | 


7 671 11 + 7 673 31 



Topraklı priz 

7 67X 14 

12 

14,50 


Çocuk korumalı topraklı priz 

7 67X 15 

12 

19,60 

PRİZLER 

İkili topraklı priz 

7 67X 16 

10 

24,80 

Fransız standardı topraklı priz (UPS) 

7 67X 17 

12 

18,80 


Kapaklı topraklı priz 

7 67X 18 

10 

23,40 


Fr. std. çocuk korumalı topraklı priz, UPS, kırmızı 

7 671 19 

12 

23,50 


□ 

TV prizi geçişli 15 dB 

7 67X 23 

12 

26,40 

TV 

7 47 / 1 / 7 477/1 PRİZLERİ 

7 674 14 + 7 673 41 

TV prizi F tipi 

TV prizi sonlu 5 dB 

7 67X 25 

7 67X 26 

12 

12 

33,90 

24,60 

TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5 dB 

7 67X 57 

12 

24,60 


TV priz kapağı, 2/3 delik 

7 67 X 60 

10 

7,64 



TV/SAT 

PRİZLERİ 


TV/SAT prizi, geçişli 

7 67X 27 

12 

84,30 

TV/SAT prizi, sonlu 

7 67X 28 

12 

84,30 

TV/SAT prizi, yıldız bağlantı 

7 67 X 58 

12 

84,30 

TV-RD-SAT-SAT priz 

7 67 X 59 

12 

96,30 


7 674 27 + 7 673 41 

r-^ 

TELEFON ve 
DATA 
PRİZLERİ 

RJ 11, 1 çıkış 

RJ 11,2 çıkış 

RJ 11 + RJ 45 priz cat 5e UTP 

RJ 45 priz cat 5e UTP 

RJ 45 priz cat 6 UTP 

2xRJ 45 priz cat 6 UTP 

7 67X 29 

7 67X 30 

7 67X 37 

7 67X 38 

7 67X 39 

7 67X 40 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19,20 

31,50 

82,10 

40,60 

51,00 

98,00 

mm 







İkili USB şarj prizi, 2400 mA 

7 67X 94 

1 

133,00 


USB ŞARJ 

1 USB şarj prizi + 2P+T priz, lOOOmA 

7 67X 95 

1 

223,00 


PRİZİ 

İkili USB şarj prizi, 3A, A+C tipi 

7 67X 97 

1 

187,00 

7 674 40 + 7 673 41 


İkili USB şarj prizi, 3A, C+C tipi 

7 67X 98 

1 

220,00 


Kablo çıkışı 

7 67X 20 

10 

14,00 

Boşluk kapağı 

7 67X 21 

10 

11,50 

Sıva üstü kasa 

7 67X 47 

10 

13,10 

İkili sıvaüstü kasa 

7 67X 48 

5 

23,50 

LED lamba 

7 671 99 

12 

22,30 

Etiket taşıyıcılı çerçeve 

7 67X 90 

10 

9,27 

Sistem Armada adaptörü 

7 67X 89 

1 

11,50 


7 674 47 



Y renk kodunun karşılığı: 3- Beyaz 4- Bej 



Tekli 

7 673 

Yi 

25 

2,80 


İkili 

7 673 

Y2 

15 

9,27 

SALBEİ 

ÇERÇEVELER 

Üçlü 

7 673 

Y3 

10 

12,00 

Dörtlü 

Beşli 

7 673 
7 673 

Y4 

Y5 

20 

10 

14,30 

19,10 


Altılı - beyaz 

7 671 

91 

10 

24,80 


Altılı - bej 

7 674 

91 

10 

24,80 
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Salbei 


Aile: L 


anahtar serisi ve çerçeveler 


SALBEİ SELECTION ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 



7 673 06 + 7 673 61 



X renk kodunun karşılığı 

2- Alüminyum 5-Şampanya 7-Roze 9-İnci beyazı 

3- Antrasit 6-Altın 8-Füme 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 


Anahtar 

7 67X 00 

12 

14,50 


Vavien 

7 67X01 

12 

19,00 


Komütatör 

7 67X 06 

12 

19,00 


Komütatör vavien 

7 67X 02 

12 

26,00 

l/l 1M A M n A 

Üçlü anahtar 

7 67X 03 

12 

28,70 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

Permütatör 

7 67X 04 

12 

26,60 


Liht butonu, 6A 

7 67X 80 

12 

17,40 


Komütatör liht 

7 67X 78 

12 

58,40 


Panjur/Stor anahtarı 

7 67X 09 

12 

38,00 


Panjur/Stor liht butonu 

7 67X 69 

12 

43,00 


Energy saver* 

7 67X 11 

1 

151,00 


* RFID ve manyetik bantlı çözümlerimiz için satış ofislerimize danışınız. 


ISIKLI 

Işıklı anahtar 

7 67X 66 

12 

23,60 






KUMANDA 

Işıklı vavien 

7 67X 08 

12 

28,00 


1 Fn rp\/irmpli 




MEKANİZMALARI 

Işıklı liht butonu 

7 67X 77 

12 

25,70 

DİMMER 

i—i—U v^Cvll 1 1 İCli 

dimmer 300 W 

7 67X 12 

1 

156,00 




Topraklı priz 
Çocuk korumalı 
topraklı priz 

İkili topraklı priz 

7 67X 14 

7 67X 15 

12 

12 

17,60 

23,50 

TV 

PRİZLERİ 

TV prizi geçişli 15 dB 

TV prizi sonlu 5 dB 

7 67X 23 

7 67X 26 

12 

12 

31,60 

29,50 

• * 1 1 

PRİZLER 

7 67X 16 

10 

30,00 

TV prizi, yıldız bağlantı, 
1,5 dB 

7 67X 57 

12 

29,50 

û j 

Fransız standardı 
topraklı priz (UPS) 
Kapaklı topraklı priz 

7 67X 17 

7 67X 18 

12 

10 

22,40 

27,70 

TV prizi F tipi 

TV prizi kapağı, 2/3 

7 67X 25 

7 67X 60 

12 

12 

40,70 

9,13 


7 672 14 + 7 673 51 









RJ 11 , 1 çıkış 

7 67X 29 

12 

23,00 

“1 






TELEFON 

ve 

DATA 

PRİZLERİ 

RJ 11 , 2 çıkış 

7 67X 30 

12 

37,80 

( 


TV-SAT geçişli 

7 67X 27 

12 

102,00 

RJ 11 + RJ 45 priz 
cat 5e UTP 

RJ 45 priz cat 5 UTP 
RJ 45 priz cat 6 UTP 

7 67X 37 

12 

98,50 

1 

TV-RD-SAT 

PRİZLERİ 

TV-SAT sonlu 
TV/SAT prizi, 
yıldız bağlantı 

7 67X 28 

7 67X 58 

12 

12 

102,00 

102,00 

7 67X 38 

7 67X 39 

12 

12 

48,80 

61,10 



TV-RD-SAT-SAT priz 

7 67X 59 

12 

116,00 


2xRJ 45 priz cat 6 UTP 

7 67X 40 

12 

118,00 


7 677 29 + 7 675 71 



7 672 47 



Kablo çıkışı 

7 67X 20 

10 

16,70 


Boşluk kapağı 

7 67X 21 

10 

14,00 

DİĞER 

Sıva üstü kasa 

7 67X 47 

10 

15,60 

ÜRÜNLER 

İkili sıva üstü kasa 

7 67X 48 

5 

27,90 


Etiket taşıyıcılı çerçeve 

7 67X 90 

10 

19,50 


Sistem Armada adaptörü 

7 67X 89 

1 

13,90 



İkili USB şarj prizi, 2400 mA 

7 67X 94 

1 

161,00 

USB ŞARJ 

1 USB şarj prizi + 2P+T priz, lOOOmA 

7 67X 95 

1 

267,00 

PRİZİ 

İkili USB şarj prizi, 3A, A+C tipi 

7 67X 97*** 

1 

224,00 


İkili USB şarj prizi, 3A, C+C tipi 

7 67X 98*** 

1 

264,00 


*** Antrasit ve Şampanya seçenekleriyle satılmaktadır. 
Diğer renkler için satış ekiplerimizle irtibata geçiniz. 
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OCAK 2019 


P legrand 


Salbei 7 


Aile: L 


anahtar serisi ve çerçeveler 


SALBEİ SELECTION ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

Salbei 6’Lı Alüminyum çerçeve 

7 672 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Antrasit Çerçeve 

7 673 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Şampanya Çerçeve 

7 675 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Mat Altın Çerçeve 

7 676 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Rose Çerçeve 

7 677 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Füme Çerçeve 

7 678 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı İnci Beyazı Çerçeve 

7 679 91 

10 

50,50 

Salbei 6’lı Açık Ahşap Çerçeve 

7 673 92 

10 

70,40 

Salbei 6’lı Koyu Ahşap Çerçeve 

7 675 92 

10 

70,40 



Y renk kodunun karşılığı 

5-Alüminyum 6-Antrasit 7-Şampanya 


Tekli 

7 673 Yi 

25 

11,50 

İkili 

7 673 Y2 

15 

19,50 

Üçlü 

7 673 Y3 

10 

23,70 

Dörtlü 

7 673 Y4 

20 

31,40 

Beşli 

7 673 Y5 

10 

38,80 


Y renk kodunun karşılığı 

4- İnci beyazı 6- Altın 

5- Füme 7- Roze 


Tekli 

7 675 Yi 

25 

11,50 

İkili 

7 675 Y2 

15 

19,50 

Üçlü 

7 675 Y3 

10 

23,70 

Dörtlü 

7 675 Y4 

20 

31,40 

Beşli 

7 675 Y5 

10 

38,80 




Açık 

Ahşap 

Koyu 

Ahşap 

Tekli 

7 673 81 

7 675 31 

25 

15,40 

İkili 

7 673 82 

7 675 32 

15 

26,00 

Üçlü 

7 673 83 

7 675 33 

10 

32,00 

Dörtlü 

7 673 84 

7 675 34 

20 

41,10 

Beşli 

7 673 85 

7 675 35 

10 

53,90 
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D legrand 


OCAK 2019 


Raventi™ 

beyaz&krem 
Aile: L 


anahtar serisi ve çerçeveler 


RAVENTİ™ ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 


X renk kodunun karşılığı: 1- Beyaz 4- Krem 


l_ 


7 681 00 + 7 681 71 


CL 


7 681 06 + 7 681 71 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 


Anahtar 

7 68X 00 

12 

12,60 


Vavien 

7 68X 01 

12 

16,50 


Komütatör 

7 68X 06 

12 

16,50 


Komütatör vavien 

7 68X 02 

12 

23,10 


Üçlü anahtar 

7 68X 03 

12 

25,00 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

Permütatör 

7 68X 04 

12 

23,70 


Liht butonu, 6A 

7 68X 05 

12 

15,10 


Komütatör liht 

7 68X 68 

12 

52,00 


Panjur/Stor anahtarı 

7 68X 09 

12 

33,40 


Panjur/Stor liht butonu 

7 68X 69 

12 

37,60 


Energy saver* 

7 68X 11 

1 

133,00 


* RFID ve manyetik bantlı çözümlerimiz için satış ofislerimize danışınız. 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

6/Ad. 

ISIKLI 

Işıklı anahtar 

7 68X 66 

12 

20,30 

KUMANDA 

Işıklı vavien 

7 68X 08 

12 

25,30 

MEKANİZMALARI 

Işıklı liht butonu 

7 68X 67 

12 

23,10 


Işıklı komütatör 

7 68X 07 

12 

25,30 


DIMMER 


LED çevirmeli dimmer 300 W 


7 68X 12 


7 681 14 + 7 681 71 



TV 

PRİZLERİ 


7 681 58 + 7 681 71 


TV/SAT 

PRİZLERİ 


7 681 30 + 7 681 71 


TELEFON ve 
DATA 
PRİZLERİ 



USB ŞARJ 
PRİZİ 


7 681 96 + 7 681 71 



HAREKET 

DEDEKTÖRÜ 


DİĞER 

ÜRÜNLER 


7 681 47 


Kablo çıkışı 

7 68X 20 

10 

15,20 

Boşluk kapağı 

7 68X 21 

10 

12,90 

Sıva üstü kasa 

7 68X 47 

10 

14,00 

İkili sıvaüstü kasa 

7 68X 48 

5 

25,10 

LED lamba 

7 671 99 

12 

22,30 

Etiket taşıyıcılı çerçeve 

7 68X 90 

10 

9,92 

Sistem Armada adaptörü 

7 68X 89 

1 

12,30 



139,00 | 



Topraklı priz 

7 68X 14 

12 

15,50 


Çocuk korumalı topraklı priz 

7 68X 15 

12 

20,90 

PRİZLER 

İkili topraklı priz 

7 68X 16 

10 

26,10 

Fransız standardı topraklı priz (UPS) 

7 68X 17 

12 

20,10 


Kapaklı topraklı priz 

7 68X 18 

10 

25,00 


Fr. std. çocuk korumalı topraklı priz, UPS, kırmızı 

7 681 19 

12 

25,10 


TV prizi geçişli 15 dB 

7 68X 23 

12 

27,70 

TV prizi F tipi 

7 68X 25 

12 

36,30 

TV prizi sonlu 5 dB 

7 68X 26 

12 

25,80 

TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5 dB 

7 68X 57 

12 

25,80 

TV priz kapağı, 2/3 delik 

7 68 X 60 

10 

8,54 


TV/SAT prizi, geçişli 

7 68X 27 

12 

90,20 

TV/SAT prizi, sonlu 

7 68X 28 

12 

90,20 

TV/SAT prizi, yıldız bağlantı 

7 68 X 58 

12 

90,20 

TV-RD-SAT-SAT priz 

7 68 X 59 

12 

103,00 


RJ 11, 1 çıkış 

7 68X 29 

12 

20,20 

RJ 11, 2 çıkış 

7 68X 30 

12 

33,10 

RJ 11 +RJ45 priz cat 5e UTP 

7 68X 37 

12 

86,20 

RJ 45 priz cat 5e UTP 

7 68X 38 

12 

42,70 

RJ 45 priz cat 6 UTP 

7 68X 39 

12 

53,50 

2xRJ 45 priz cat 6 UTP 

7 68X 40 

12 

103,00 


İkili USB şarj prizi, 2400mA 

7 68X 94 

1 

142,00 

1 USB şarj prizi + 2P+T priz, lOOOmA 

7 68X 95 

1 

238,00 

Dock Micro USB+USB şarj prizi, 2400mA 

7 68X 96 

1 

387,00 

Tekli USB şarj prizi, 1 lOOmA 

7 68X 97 

1 

54,80 

Kablosuz şarj cihazı (110OmA) + USB şarj priz(2400mA) 

7 681 98 

1 

658,00 


Hareket dedektörü 

7 68X 13 

1 

610,00 



Tekli 

7 68X 71 

25 

2,99 


İkili 

7 68X 72 

15 

9,92 

RAVENTİ 

Üçlü 

7 68X 73 

10 

12,80 

ÇERÇEVELER 

Dörtlü 

7 68X 74 

20 

15,20 


Beşli 

7 68X 75 

10 

20,40 


Altılı 

7 68X 76 

10 

26,50 
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OCAK 2019 


P legrand 


Raventi™ SE ™ 

anahtar serisi ve çerçeveler 



Aile: L 



RAVENTİ™ SELECTI0N ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 



7 685 00 + 7 685 71 



7 683 14 + 7 683 71 



X renk kodunun karşılığı 

2- Alüminyum 5-Bronz 8-Titanyum 

3- Füme 6- Siyah 9- İnci 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 


Anahtar 

7 68X 00 

12 

15,20 


Vavien 

7 68X01 

12 

19,90 


Komütatör 

7 68X 06 

12 

19,90 


Komütatör vavien 

7 68X 02 

12 

27,80 

l/l 1M A M n A 

Üçlü anahtar 

7 68X 03 

12 

30,20 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

Permütatör 

7 68X 04 

12 

28,40 


Liht butonu, 6A 

7 68X 05 

12 

18,20 


Komütatör liht** 

7 68X 68 

12 

62,30 


Panjur/Stor anahtarı 

7 68X 09 

12 

39,90 


Panjur/Stor liht butonu 

7 68X 69 

12 

45,20 


Energy saver* 

7 68X 11 

1 

161,00 


* RFID ve manyetik banttı çözümlerimiz için satış ofislerimize danışınız. 
** Komütatör liht ürünü Antrasit ve Füme seçenekleriyle satılmaktadır. 
Diğer renkler için satış ekiplerimizle irtibata geçiniz. 



Işıklı anahtar 

7 68X 66 

12 

25,20 

ISIKLI 

KUMANDA 

Işıklı vavien 

7 68X 08 

12 

29,90 

MEKANİZMALARI 

Işıklı liht butonu 

7 68X 67 

12 

27,40 


Işıklı komütatör 

7 68X 07 

12 

29,90 


DİMMER 


LED çevirmeli 
dimmer 300 W 

7 68X 12 

1 

166,00 



Topraklı priz 

7 68X 14 

12 

19,30 


Çocuk korumalı 

7 68X 15 

12 

25,10 


topraklı priz 



PRİZLER 

İkili topraklı priz 

7 68X 16 

10 

31,50 

Fransız standardı 
topraklı priz (UPS) 

7 68X 17 

12 

24,00 


Kapaklı topraklı priz 

7 68X 18 

10 

29,70 



TV prizi geçişli 15 dB 

7 68X 23 

12 

33,20 


TV prizi sonlu 5 dB 

7 68X 26 

12 

31,00 

TV 

PRİZLERİ 

TV prizi, yıldız bağlantı, 
1,5 dB 

7 68X 57 

12 

31,00 


TV prizi F tipi 

7 68X 25 

12 

43,50 


TV prizi kapağı, 2/3 

7 68X 60 

12 

10,30 








RJ 11 , 1 çıkış 

7 68X 29 

12 

24,10 






TELEFON 

ve 

DATA 

RJ 11 ,2 çıkış 

7 68X 30 

12 

39,70 


TV-SAT geçişli 

7 68X 27 

12 

109,00 

RJ 11 + RJ 45 priz 
cat 5e UTP 

7 68X 37 

12 

104,00 

TV-RD-SAT 

PRİZLERİ 

TV-SAT sonlu 

7 68X 28 

12 

109,00 



TV/SAT prizi, 
yıldız bağlantı 

7 68X 58 

12 

109,00 

PRİZLERİ 

RJ 45 priz cat 5 UTP 
RJ 45 priz cat 6 UTP 

7 68X 38 

7 68X 39 

12 

12 

51,30 

64,10 


TV-RD-SAT-SAT priz 

7 68X 59 

12 

124,00 


2xRJ 45 priz cat 6 UTP 

7 68X 40 

12 

124,00 



7 681 98 


Kablo çıkışı 

7 68X 20 

10 

18,30 

Boşluk kapağı 

7 68X 21 

10 

15,40 

Sıva üstü kasa 

7 68X 47 

10 

16,60 

İkili sıva üstü kasa 

7 68X 48 

5 

29,80 

Etiket taşıyıcılı çerçeve 

7 68X 90 

10 

20,80 


İkili USB şarj prizi, 2400mA 

7 68X 94 

1 

173,00 

285,00 

1 USB şarj prizi + 2P+T priz, lOOOmA 

7 68X 95 

1 

Dock Micro USB+USB şarj prizi, 2400mA 

7 68X 96 

1 

465,00 

Tekli USB şarj prizi, 1 lOOmA 

7 68X 97 

1 

65,80 

Kablosuz şarj cihazı (1 lOOmA) + USB şarj priz(2400mA) 

7 681 98 

1 

658,00 


HAREKET 

DEDEKTÖRÜ 


Flareket dedektörü 

7 68X 13 

1 

720,00 
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L1 legrand 0CAK 2019 


Raventi™ SE ™ 

anahtar serisi ve çerçeveler 



Aile: L 



RAVENTİ™ SELECTI0N ANAHTAR SERİSİ VE ÇERÇEVELER 




X renk kodunun karşılığı 

2- Alüminyum 5-Bronz 8-Titanyum 

3- Füme 6- Siyah 9- İnci 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 


Tekli 

7 68X 71 

25 

12,90 


İkili 

7 68X 72 

15 

20,80 

RENKLİ 

Üçlü 

7 68X 73 

10 

25,40 

ÇERÇEVELER 

Dörtlü 

7 68X 74 

20 

33,60 


Beşli 

7 68X 75 

10 

41,40 


Altılı 

7 68X 76 

10 

54,00 





Satine Alüminyum 

Satine Magnezyum 

Satine Füme 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 


Tekli 

7 682 81 

10 

16,50 

7 683 81 

10 

16,50 

7 687 71 

25 

16,50 

SATİNE 

ÇERÇEVELER 

İkili 

7 682 82 

10 

27,80 

7 683 82 

10 

27,80 

7 687 72 

15 

27,80 

Üçlü 

7 682 83 

10 

34,20 

7 683 83 

10 

34,20 

7 687 73 

10 

34,20 

Dörtlü 

7 682 84 

20 

44,00 

7 683 84 

20 

44,00 

7 687 74 

20 

44,00 


Beşli 

7 682 85 

10 

57,60 

7 683 85 

10 

57,60 

7 687 75 

10 

57,60 
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OCAK 2019 


P legrand 


Valena 

beyaz&bej 
Aile: L 


anahtar priz serisi 


VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ 


X renk kodunun karşılığı Y renk kodunun karşılığı 

3- Bej 1- Bej 

4- Beyaz 2- Beyaz 



7 743 01 + 7 743 51 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


Anahtar 

7 74X01 

10 

49,40 


Vavien 

7 74X 06 

10 

61,80 

KUMANDA 

Vavien 16 AX 

7 74Y 05 

10 

131,00 

MEKANİZMALARI 

Komütatör 

7 74X 05 

10 

75,40 


Liht butonu (lamba sembollü) 

7 74X 12 

10 

76,00 


Kordonlu Liht Botunu 

7 74X 19 

1 

174,00 


Permütatör 

7 74X 07 

10 

108,00 


Komütatör Vavien 

7 74X 08 

10 

108,00 


Jaluzi kumanda (anahtar) 

7 74X 04 

1 

189,00 


Jaluzi kumanda (liht) 

7 74X 14 

1 

191,00 




Işıklı Anahtar 

7 74X 10 

10 

117,00 


Işıklı Vavien 

7 74X 26 

10 

131,00 

IŞIKLI 

Işıklı Komütatör 

7 74X 28 

10 

137,00 

KUMANDA 

Uyarıcılı komütatör 

7 74Y13 

10 

202,00 

MEKANİZMALARI 

Işıklı Vavien 16 AX 

7 74Y 03 

10 

196,00 


Işıklı Liht Butonu (lamba sembollü) 

7 74X 13 

10 

112,00 


Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembollü) 

7 74X 15 

10 

112,00 




Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

IP44 

İki Kutuplu Anahtar, IP44 

Bej 

Beyaz 

7 741 92 

7 700 92 

10 

131,00 

131,00 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

Permütatör, IP44 

Bej 

Beyaz 

7 741 97 

7 700 97 

10 

172,00 

172,00 


Komütatör Vavien, IP44 

Bej 

Beyaz 

7 741 98 

7 700 98 

10 

172,00 

172,00 


Liht Butonu, IP44 

Bej 

Beyaz 

7 741 99 

7 700 99 

10 

126,00 

126,00 



Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA elektronik ve 

Bej 

7 741 62 

1 

752,00 

DİMMER 

ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için 

Beyaz 

7 700 62 

752,00 


Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W ferromenyatik 

Bej 

7 741 74 

1 

794,00 


transformatörlü halojen aydınlatmalar için 

Beyaz 

7 700 74 

794,00 


/ /U^/U-t-/ Jl 


2Tİ çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün) 

Bej 

Beyaz 

7 743 71 

7 744 27 

5 

109,00 

109,00 



Fransız Standardı Topraklı priz, UPS 

Bej 

Beyaz 

7 743 98 

7 743 96 

10 

72,80 

72,80 


PRİZLER 

Fransız Standardı topraklı priz - UPS 

Kırmızı 

7 743 69 

10 

72,80 

# £ f 


Topraklı priz 

- 

7 74X 20 

10 

59,40 

Et 


Çocuk korumalı topraklı priz 

- 

7 74X 21 

10 

68,30 



Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz 

- 

7 74X 22 

10 

79,40 

7 744 21 + 7 744 51 


USB şarj prizi - 2 çıkış 

Bej 

Beyaz 

7 741 70 

7 704 70 

10 

431,00 

431,00 



7 743 29 + 7 743 51 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

TV 

TV prizi yıldız 1,5 dB 

7 74X 29 

10 

121,00 

PRİZLERİ 

TV prizi sonlu 10 dB 

7 74X 30 

10 

121,00 


Tv prizi geçişli 14 dB 

7 74X 31 

10 

136,00 
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D legrand 


OCAK 2019 


Valena 

beyaz&bej 
Aile: L 


anahtar priz serisi 


VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ 


X renk kodunun karşılığı: Y renk kodunun karşılığı: 

3-Bej 4-Beyaz 1-Bej 2-Beyaz 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


TV-RD-SAT prizi yıldız 1,5 dB 

7 74X 35 

10 

283,00 

TV-RD-SAT 

TV-RD-SAT prizi sonlu 10 dB 

7 74X 36 

10 

283,00 

PRİZLERİ 

TV-RD-SAT prizi geçişli 14 dB 

7 74X 37 

10 

308,00 



Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış 

- 

7 74X 38 

10 

93,60 

TELEFON ve 

RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış 

- 

7 74X 39 

10 

128,00 

DATA PRİZLERİ 

RJ 11/RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış 

Bej 

Beyaz 

7 741 80 

7 700 80 

10 

149,00 

149,00 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış 

7 74Y 30 

10 

89,90 

DATA 

RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış 

7 74Y 31 

10 

144,00 

PRİZLERİ 

RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış 

7 74Y 46 

10 

114,00 


RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış 

7 74Y 47 

10 

182,00 



7 700 69 + 7 744 51 


7 741 26 + 7 743 51 



Sıva altı hoparlör 

Bej 

Beyaz 

7 741 65 

7 700 65 

1 

338,00 

338,00 

MÜZİK 


Gri 

7 700 71 

1 

363,00 

YAYIN 

SİSTEMLERİ 

Merkezi ünite, beslemeli 

Bej 

Beyaz 

7 741 66 

7 700 66 

1 

3.380,00 

3.380,00 


LCD'li yerel kumanda 

Bej 

Beyaz 

7 741 67 

7 700 67 

1 

1.930,00 

1.930,00 


Yerel kumanda için FM radyo 

Bej 

Beyaz 

7 741 68 

7 700 68 

1 

1.550,00 

1.550,00 


FM radyo 2x1 W stereo 16 W 

Gri 

7 700 69 

1 

1.390,00 


Sıva altı hoparlör, beslemeli 

Gri 

7 700 70 

1 

1.180,00 


Spot tipi hoparlör, 2 W - 16 W 

- 

0 673 27 

1 

536,00 



Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


Ortam Termostatı 

- 

7 74Y 26 

1 

1.310,00 

TERMOSTATLAR 

Programlanabilir Ortam Termostatı 

- 

7 74Y 27 

1 

1.730,00 


Yerden ısıtma için termostat 

bej 

beyaz 

7 741 91 

7 700 91 

1 

2.060,00 

2.060,00 



Flareket dedektörü 1000 W 

Bej 

Beyaz 

7 741 69 

7 742 69 

1 

1.350,00 

1.350,00 



Flareket dedektörü 40-320 W 

- 

7 74Y 29 

1 

1.160,00 



Energy Saver, 230 V - gecikmesiz 

- 

7 74Y 34 

10 

298,00 


DİĞER 

Elekt. Energy Saver 

- 

7 74Y 35 

10 

766,00 



2Ti hoparlör prizi 

- 

7 74X 24 

10 

314,00 



TV-RD priz kapağı 

- 

7 74X 42 

10 

44,80 



Boşluk kapağı 

- 

7 74X 46 

10 

37,90 

7 741 34 + 7 743 51 

Kablo çıkışı 

- 

7 74X 47 

10 

97,30 


AKSESUARLAR 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

AMPULLER 

Yedek yeşil ampül 0,5 mA 230 V 

7 758 97 

10 

24,40 

Yedek yeşil ampül 15 mA 12 V 

7 758 99 

10 

29,80 



Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

SIVA ÜSTÜ 

Tekli sıva üstü montaj kasası 

Bej 

Beyaz 

7 761 31 

7 761 81 

10 

42,00 

42,00 

MONTAJ 

KASALARI 

İkili sıva üstü montaj kasası 

Bej 

Beyaz 

7 761 32 

7 761 82 

5 

87,40 

87,40 


Üçlü sıva üstü montaj kasası 

Bej 

Beyaz 

7 761 33 

7 761 83 

1 

188,00 

188,00 
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VÂLENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ 



7 701 01 + 7 701 51 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

Anahtar 

7 701 01 

10 

65,50 

Vavien 

7 701 06 

10 

71,10 

Vavien 16 AX 

7 702 05 

10 

150,00 


Komütatör 

7 701 05 

10 

90,60 


Liht butonu (Lamba sembollü) 

7 701 12 

10 

87,20 


Kordonlu Liht Botunu 

7 701 19 

1 

200,00 


Permütatör 

7 701 07 

10 

124,00 


Komütatör Vavien 

7 701 08 

10 

124,00 


Jaluzi kumanda (anahtar) 

7 701 04 

1 

218,00 


Jaluzi kumanda (liht) 

7 701 14 

1 

219,00 




Işıklı Anahtar 

7 701 10 

10 

133,00 


— 


Işıklı Vavien 

7 701 26 

10 

150,00 


m 

IŞIKLI 

Işıklı Komütatör 

7 701 28 

10 

158,00 



KUMANDA 

Uyarıcılı komütatör 

7 702 13 

10 

233,00 



MEKANİZMALARI 

Işıklı Vavien 16 AX 

7 702 03 

10 

221,00 



Işıklı Liht Butonu (lamba sembollü) 

7 701 13 

10 

129,00 

7 701 13 + 7 701 51 


Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembollü) 

7701 15 

10 

129,00 


DİMMER 

Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA 
elektronik ve ferromanyetik transformatörlü 
halojen aydınlatmalar için 

7 702 62 

1 

857,00 


Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W 





ferromenyatik transformatörlü halojen 
aydınlatmalar için 

7 702 74 

1 

910,00 




Topraklı priz 

7 701 20 

10 

79,40 




Çocuk korumalı topraklı priz 

7 701 21 

10 

83,30 


âQ$ 

PRİZLER 

Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz 

7 701 22 

10 

94,70 




2Ti çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün) 

7 701 27 

5 

125,00 




Fransız Standardı topraklı priz - UPS 

7 701 96 

10 

84,30 




USB şarj prizi - 2 çıkış 

7 702 70 

10 

492,00 


7 701 36 + 7 701 51 



7 702 70 + 7 703 91 


TV 

TV prizi, yıldız 1,5 dB 

7 701 29 

10 

138,00 

PRİZLERİ 

TV prizi, sonlu 10 dB 

7 701 30 

10 

138,00 


Tv prizi, geçişli 14 dB 

7 701 31 

10 

156,00 


TV-RD-SAT prizi, yıldız 1,5 dB 

7 701 35 

10 

322,00 

TV-RD-SAT prizi, sonlu 10 dB 

7 701 36 

10 

322,00 

TV-RD-SAT prizi, geçişli 14 dB 

7 701 37 

10 

350,00 




RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış 

7 701 38 

10 

108,00 


TELEFON ve 

RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış 

7 701 39 

10 

146,00 

1 -- „ ■ 

DATA 

RJ 11/RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış 

7 702 80 

10 

172,00 


■——■ 

PRİZLERİ 

RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış 

7 702 30 

10 

103,00 




RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış 

7 702 31 

10 

166,00 




RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış 

7 702 46 

10 

133,00 




RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış 

7 702 47 

10 

210,00 


7 702 80 + 7 701 51 
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VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ 





7 702 67 + 7 701 51 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

MÜZİK 

Merkezi ünite, beslemeli 

7 702 66 

1 

3.400,00 

YAYIN 

LCD'li yerel kumanda 

7 702 67 

1 

2.230,00 

SİSTEMLERİ 

Yerel kumanda için FM radyo 

7 702 68 

1 

1.570,00 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 


Ortam Termostatı 

7 702 26 

1 

1.450,00 

TERMOSTATLAR 

Programlanabilir Ortam Termostatı 

7 702 27 

1 

2.000,00 


Yerden ısıtma için termostat 

7 702 91 

1 

2.370,00 


f 



7 702 28 + 7 701 51 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

Hareket dedektörü 1000 W 

7 702 89 

1 

884,00 

Hareket dedektörü 40-320 W 

7 702 28 

1 

802,00 

Energy Saver, 230 V - gecikmesiz 

7 702 34 

10 

322,00 

Elekt. Energy Saver 

7 702 35 

1 

786,00 

2Ti hoparlör prizi 

7 701 24 

10 

363,00 

TV-RD priz kapağı 

7 701 42 

1 

71,10 

Boşluk kapağı 

7 701 46 

10 

58,80 

Kablo çıkışı 

7 701 47 

10 

131,00 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


Anahtar tuş kapağı 

7 702 51 

10 

31,00 

ALÜMİNYUM 

Komütatörtuş kapağı 

7 702 52 

10 

46,20 

TUŞ 

Topraklı priz tuş kapağı 

7 702 53 

10 

40,30 

KAPAKLARI 

Fransız standardı topraklı priz tuş kapağı 

7 702 54 

10 

46,20 


Çocuk korumalı top.priz tuş kapağı 

7 702 57 

10 

46,20 


RJ 45 utp tuş kapağı tuş kapağı 

7 702 55 

10 

46,20 


TV prizi tuş kapağı 

7 702 56 

10 

46,20 
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anahtar priz serisi 


Aile: L 


VÂLENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ 



X renk kodunun karşılığı 
3- Bej 4- Beyaz 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


Tekli 

7 74X 51 

10 

13,80 

BEJ 

İkili 

7 74X 52 

10 

25,10 

BEYAZ 

Üçlü 

7 74X 53 

2 

44,20 

ÇERÇEVELER 

Dörtlü 

7 74X 54 

1 

91,00 


Beşli 

7 74X 55 

1 

145,00 


İP 44 nemli yer, Tekli 

7 74X 50 

10 

97,70 





XXX renk kodunun karşılığı 

44 6- Beyaz / Kristal bantlı 04 9- Beyaz / Gümüş bantlı 41 5-Bej / Altın bantlı 
04 7-Beyaz inci 



X renk kodunun karşılığı 

5- Alüminyum / Gümüş bantlı O-Mat Altın 9-Siyah / Gümüş bantlı 




Tekli 


7 703X1 

10 

59,00 

SİYAH/GÜMÜŞ BANTLI 

İkili 

Yatay 

7 703 X2 

10 

104,00 

ALÜMİNYUM/GÜMÜŞ BANTLI 

Dikey 

7 703 X6 

104,00 

MAT ALTIN/ALTIN BANTLI 

Üçlü 

Yatay 

7 703 X3 

2 

162,00 

ÇERÇEVELER 


Dikey 

7 703 X7 


162,00 


Dörtlü 


7 703 X4 

1 

263,00 


Beşli 


7 703 X5 

1 

350,00 




X renk kodunun karşılığı 

1- Kızıl Ahşap 3- Satine Alüminyum 4-Kübik Alüminyum 7-Koyu Ahşap 



Tekli 


7 703X1 

10 

82,10 

KÜBİK ALÜMİNYUM 
SATİNE ALÜMİNYUM 

İkili 

Yatay 

Dikey 

7 703 X2 

7 703 X6 

10 

147,00 

147,00 

KIZIL AHŞAP 
KOYU AHŞAP/GÜMÜŞ BANT 

Üçlü 

Yatay 

Dikey 

7 703 X3 

7 703 X7 

2 

229,00 

229,00 

ÇERÇEVELER 

Dörtlü 


7 703 X4 

1 

367,00 


Beşli 


7 703 X5 

1 

506,00 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

BAROK MAT ALTIN 

Barok mat altın tekli çerçeve 

7 700 20 

10 

91,40 

KAZ AYAĞI DESENLİ ÇERÇEVELER 

Kazayağı desenli tekli çerçeve 

7 704 20 

10 

91,40 
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mekanizmalar* 


CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ MEKANİZMALAR 


□ 

0 670 01 



O 670 09 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 


Anahtar 10 AX 

0 670 02 

10 

27,40 


Vavien 10 AX 

0 670 01 

10 

30,20 

KUMANDA 

Permütatör 10 AX 

0 670 05 

10 

59,60 

MEKANİZMALARI 

2 konumlu kilitli anahtar 

0 670 09 

1 

1.370,00 


Zaman ayarlı anahtar, 1000 W 

0 670 51 

1 

969,00 


Programlanabilir zaman ayarlı anahtar 

0 670 53 

1 

1.550,00 


Uzaktan kumanda anahtarı, sessiz tip, uyarıcılı, 2000 W 

0 670 61 

1 

987,00 


KORDONLU 

MEKANİZMALAR 

Vavien, kordonlu 10 AX 

Liht butonu, kordonlu 6 A 

Kordon, uzunluk 1,5 m 

0 670 08 

0 670 38 

0 898 05 

10 

10 

10 

196,00 

169,00 

98,90 






DOKUNMATİK 

ANAHTARLAR 

Sensörlü anahtar, nötrlü, 1000 W 

0 670 49 

1 

950,00 



Enversör kontaklı liht butonu, NA+NK 

0 670 31 

10 

69,40 

LİHT 

Liht butonu, 6 A 

0 670 32 

10 

29,90 

BUTONLARI 

Liht butonu, uyarıcılı, NA kuru kontaklı 

0 670 34 

10 

95,30 


3 konumlu kilitli liht butonu 

0 670 39 

1 

1.430,00 



O 671 53 


Çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı 

0 671 61 

10 

29,40 

Çocuk korumalı topraklı priz, otomatik bağlantı 

0 671 53 

10 

32,10 

2Ti önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz 

0 671 42 

5 

109,00 

3'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz 

0 671 43 

5 

211,00 

4'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz 

0 671 44 

5 

176,00 

Kılavuzlu UPS prizi, kırmızı 

0 671 14 

10 

90,20 

Fransız standardı topraklı priz, otomatik bağlantı 

0 671 21 

10 

30,60 

İngiliz standardı, çocuk korumalı topraklı priz,13 A 

0 671 55 

10 

109,00 

Topraklı priz, kırmızı kapaklı 

0 671 45 

10 

119,00 


* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur. 

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. s. 28-30) + Çerçeve (bknz. s. 31-32) + Kaide (bknz. s. 51) 
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mekanizmalar* 


CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ MEKANİZMALAR 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

Dimmer, 0-10 V 

0 670 80 

1 

681,00 

Vavien dimmer, 300 W 

0 670 81 

1 

259,00 

Vavien+ liht dimmer, 400 W 

0 670 84 

1 

584,00 

Enerji tasarruflu lamba ve led için dimmer, 300 W 

0 670 85 

1 

869,00 

Dimmer, 1000 W, 5 modül 

0 670 86 

1 

2.130,00 

Televaryatör için yardımcı kumanda 

0 670 89 

1 

876,00 



0 676 01 

PANJUR/STOR 

Panjur/stor kumanda anahtarı 

Panjur/stor kumanda liht butonu 

0 676 01 

0 676 02 

10 

10 

166,00 

202,00 

r"v 

1 ân 

JALUZİ 

Çatı penceresi kontrol kumandası 

0 676 04 

10 

273,00 

KUMANDALARI 

Programlanabilir panjur/stor anahtarı 

0 676 21 

1 

1.940,00 



Grup panjur kumandası için röle 

0 676 22 

1 

562,00 



RF panjur/stor anahtarı, Somfy 

0 672 69 

1 

914,00 

0 676 21 







HAREKET 

DEDEKTÖRLERI 


Flareket dedektörü, pilot lambalı 

0 670 93 

1 

1.030,00 



TV priz,F tipi vidalı bağlantı 

0 673 80 

10 

69,50 

TV 

TV prizi, yıldız (sonlu) 

0 673 82 

10 

60,10 

PRİZLERİ 

TV prizi, geçişli 

0 673 86 

10 

69,50 


TV prizi, geçişli sonlu 

0 673 87 

10 

69,50 



TV / RD priz, yıldız (sonlu) 

0 673 83 

10 

80,20 

TV/RD 

TV / RD priz, geçişli 

0 673 84 

10 

80,20 

PRİZLERİ 

TV / RD priz, geçişli sonlu 

0 673 85 

10 

80,20 



TV/RD/SAT priz, yıldız (sonlu) 

0 673 88 

10 

116,00 

TV/RD/SAT 

TV/RD/SAT priz, geçişli 

0 673 78 

10 

116,00 

PRİZLERİ 

TV/RD/SAT priz, geçişli sonlu 

0 673 79 

10 

116,00 


TV/RD/SAT priz, 2 kablolu 

0 673 89 

10 

116,00 



RJ 11 telefon prizi 

0 673 40 

10 

47,90 


RJ 45 data prizi, UTP, Cat 6 

0 673 44 

10 

66,70 

TELEFON ve 

RJ 45 data prizi, FTP, Cat 6 

0 673 45 

10 

73,80 

DATA 

RJ 45 data prizi, STP, Cat 6A 

0 673 46 

10 

96,30 

PRİZLERİ 

RJ 45 data prizi, STP, Cat 6 

0 673 96 

10 

116,00 


RJ 45 UTP, sarılabilir patchcordlu priz 

0 673 54 

1 

270,00 


Keystone adaptör, beyaz 

0 673 57 

10 

99,80 


Keystone adaptör, titanyum 

0 673 58 

10 

105,00 


* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur. 

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. s. 28-30) + Çerçeve (bknz. s. 31-32) + Kaide (bknz. s. 51) 
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mekanizmalar* 


CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ MEKANİZMALAR 



0 676 51 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


Taşınabilir aydınlatma ünitesi için kilitli anahtar 

0 675 31 

1 

1.040,00 

KILAVUZ 

Ev içi kılavuz aydınlatma, LED 

0 676 51 

1 

264,00 

AYDINLATMALAR 

Ev içi kılavuz aydınlatma, pilli 

0 676 53 

1 

381,00 


Wi-Fi ERİŞİM 

Switch, ethernet 10/100 BaseT, 6 RJ 45'li 

0 673 61 

1 

4.270,00 

NOKTASI ve SWITCH 

Wi-Fi erişim noktası, 230 V, çift bant, Poe 

0 673 66 

1 

8.400,00 



0 674 02 



Ortam termostatı 

0 674 00 

1 

784,00 


Programlanabilir ortam termostatı 

0 674 02 

1 

1.960,00 

TERMOSTATLAR 

Yerden ısıtma için termostat 

0 674 05 

1 

1.030,00 


Pano tipi termostat için algılayıcı 

0 674 08 

1 

575,00 


Harici girişli programlanabilir ortam termostatı 

0 674 10 

1 

950,00 


FAN 

Tavan fan kontrol anahtarı 

0 670 88 

1 

902,00 

KUMANDA 

3 konumlu fan kumandası 

0 674 22 

1 

480,00 

ANAHTARLARI 

Aydınlatma ve gecikmeli fan anahtarı 

0 674 23 

1 

902,00 


P 

O 674 23 



FM radyo, bir bölge için 

0 673 20 

1 

1.800,00 


FM radyo için dahili hoparlör besleme 

0 673 21 

1 

791,00 


Radyo için besleme ünitesi, asma tavan tipi 

0 673 22 

1 

803,00 

MÜZİK 

LCD ekran, yerel kumanda, birden fazla bölge için 

0 673 23 

1 

2.050,00 

YAYIN 

Merkezi ünite, birden fazla bölge için 

0 673 24 

1 

3.200,00 

SİSTEMİ 

Yerel kumanda için FM radyo, birden fazla bölge 

0 673 25 

1 

2.420,00 


RDS'li FM radyo 

0 673 26 

1 

3.420,00 


Alçıpan tipi hoparlör, 2 W 

0 673 27 

1 

536,00 


Sıva altı hoparlör, 2 W 

0 673 28 

1 

239,00 



Ses kontrol anahtarı, 100 V 

0 673 07 

1 

582,00 


Floparlör prizi 

0 673 11 

10 

95,00 


3 çıkışlı Audio/Vidoe priz, dişi RCA 

0 673 13 

1 

585,00 


HD15 video priz 

0 673 16 

1 

565,00 

MULTIMEDYA 

Audio / video HDMI priz 

0 673 17 

1 

565,00 

PRİZLER 

9 pin SUB D konnektör 

0 673 51 

1 

565,00 


USB priz, dişi 

0 673 52 

1 

392,00 


USB şarj prizi 

0 674 62 

5 

296,00 


USB şarj prizi, 3A, A+C tipi 

0 674 65 

1 

360,00 


USB şarj prizi, 3A, C+C tipi 

0 674 66 

1 

405,00 


* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur. 

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. s. 28-30) + Çerçeve (bknz. s. 31-32) + Kaide (bknz. s. 51) 
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Kırmızı referanslar: yeni ürünler 





















































OCAK 2019 


P legrand 



mekanizmalar* 


CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ MEKANİZMALAR 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

MERKEZİ 

VAKUM 

Merkezi vakum süpürge prizi, beyaz 

0 674 30 

1 

480,00 

Merkezi vakum süpürge prizi, titanyum 

0 674 31 

1 

575,00 

VrmU rl 

SÜPÜRGE 

Elektrik kontaktı merkezi vakum süpürge prizi, beyaz 

0 674 32 

1 

627,00 

JUI U l\U L 

PRİZLERİ 

Elektrik kontaktı merkezi vakum süpürge prizi, titan. 

0 674 33 

1 

747,00 

Merkezi vakum süpürge prizi için bağlantı seti 

0 674 39 

1 

294,00 



0 675 41 


Işıklı zil, 230 V 

0 675 41 

1 

1.240,00 

Işıklı zil, 8-12 V 

0 675 42 

1 

1.240,00 



ENERGY 

SAVER 


Çağrı liht butonu, ışık göstergeli 

0 675 60 

1 

381,00 

Energy saver 

0 675 63 

1 

531,00 

Energy saver için anahtar halkası 

0 898 06 

10 

175,00 


Kablo çıkışı 

0 671 81 

10 

38,10 

Klemensli kablo çıkışı 

0 671 83 

10 

172,00 

Parafudr 

0 671 93 

1 

950,00 

Parafudr için yedek kartuş 

0 676 93 

1 

517,00 

Anahtar kilit mekanizması 

0 697 95 

1 

393,00 



Etiket taşıyıcı 

0 676 60 

10 

75,80 


Işıklı priz için ampul 

0 676 64 

10 

63,00 

AKSESUARLAR 

Yardımcı gösterge ışığı, mevcut tesisat 

0 676 85 

10 

49,10 

Beyaz led, 230 V 

0 676 86 

10 

49,10 


Beyaz led, 12/24/48 V AC/DC 

0 676 87 

10 

49,10 


Yardımcı gösterge ışığı, dağıtım faz 

0 676 88 

10 

49,10 



Modül 

Renk 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

SIVA ÜSTÜ 
MONTAJ 
KASALARI 

2 

Beyaz 

0 802 41 

2 

95,40 

2x2 

Beyaz 

0 802 42 

1 

192,00 

2 

Titanyum 

0 802 44 

2 

101,00 

2x2 

Titanyum 

0 802 45 

1 

203,00 


* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur. 

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. s. 28-30) + Çerçeve (bknz. s. 31-32) + Kaide (bknz. s. 51) 
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OCAK 2019 


^CTtuş 


tuş kapakları 


CELESTTÜŞ KAPAKLARI 


X renk kodunun karşılığı Y renk kodunun karşılığı 

O-Beyaz 1-Beyaz 

3- Titanyum 4- Titanyum 







Beyaz 

Titanyum 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

b/Ad. 


Anahtar/vavien / liht butonu için 


0 68X01 

10 

8,92 

14,00 


Komütatör için 

(O) 

0 68X 02 

10 

17,70 

29,80 

KUMANDA 

MEKANİZMALARI 

2 konumlu anahtar için 


0 68X 09 

1 

85,90 

127,00 

5'li anahtar/vavien için 


0 68X 11 

1 

85,90 

140,00 

Etiketli vavien / liht için 

(fi) 

0 68X 14 

10 

82,70 

134,00 

TUS 

KAPAKLARI 

İki kutuplu anahtar için 


0 68X 21 

10 

45,50 

67,00 

Zaman ayarlı anahtar/ fan için 


0 68X 37 

10 

61,80 

91,30 


Programlanabilir zaman ayarlı anahtar için 


0 68X 38 

1 

174,00 

258,00 


3 konumlı kilitli liht butonu için 


0 68Y 57 

1 

95,70 

142,00 






Beyaz 

Titanyum 


Uyarıcılı anahtar/ vavien / liht butonu için 

© 

0 68X 03 

10 

47,20 

75,50 

ISIKLI 

MEKANİZMA 

Uyarıcılı komütatör için 

0 68X 04 

10 

69,00 

112,00 

TUS 

KAPAKLARI 

5'li uyarıcılı anahtar/ vavien için 


0 68X 20 

1 

174,00 

258,00 


Uyarıcılı iki kutuplu anahtar için 


0 68X 23 

10 

89,20 

132,00 






Beyaz 

Titanyum 

KORDONLU 

MEKANİZMA 

TUS 

KAPAKLARI 

Vavien / liht butonu kordunlu için 

0 68X 08 

10 

52,00 

76,60 






Beyaz 

Titanyum 

TUS 

KAPAKLARI 

Sensörlü anahtar için 

© 

0 68X 49 

1 

69,00 

102,00 


ŞEBEKE 

PRİZ 

TUŞ 

KAPAKLARI 


Çocuk korumalı topraklı priz için 
Çocuk korumalı kapaklı topraklı priz için 
Çocuk korumalı uyarıcılı topraklı priz için 
Fransız standardı topraklı priz için 
İngiliz standardı topraklı priz için 




Beyaz 

Titanyum 

0 68Y 31 

10 

9,43 

14,00 

0 68Y 40 

10 

35,10 

51,70 

0 68Y 45 

10 

35,10 

51,70 

0 68Y11 

10 

8,92 

14,00 

0 68Y 33 

10 

35,10 

51,70 
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P legrand 


r 


tuş kapakları 


CELESTTÜŞ KAPAKLARI 


X renk kodunun karşılığı 
O- Beyaz 

3- Titanyum 


Y renk kodunun karşılığı 
1- Beyaz 

4- Titanyum 


A renk kodunun karşılığı 
2- Beyaz 

5- Titanyum 







Beyaz 

Titanyum 


Açıklama 


Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

t/Ad. 

PANJUR/ STOR 

Panjur kumanda anahtar için 

[o] 

0 68Y51 

10 

52,00 

76,60 

JALUZİ KUMANDA 
TUS KAPAKLARI 

Programlanabilir panjur anahtarı için 


0 68Y 59 

1 

103,00 

151,00 

RF somfy panjur anahtarı için 


0 68Y 79 

1 

90,90 

134,00 


HAREKET DEDEKTÖRÜ 
TUŞ KAPAKLARI 


TELEVİZYON 

PRİZLERİ 

TUS 

KAPAKLARI 


Flareket dedektörü, pilot lambalı için 


0 68X51 

1 

103,00 

151,00 


Tv prizi için 


0 68A 82 

10 

17,70 

26,10 

TV/RD priz için 

ix°J) 

0 68A 83 

10 

24,70 

36,60 

TV/RD priz özel tuş kapağı 


0 68A 84 

10 

45,50 

67,00 

TV/RD/SAT priz için 

uoon 

0 68A 85 

10 

26,20 

38,30 

TV/RD/SAT priz özel için, 2 çıkış 


0 68A 86 

10 

45,50 

67,00 

TV/RD/SAT priz özel için, 3 çıkış 

((CToj) 

0 68A 88 

10 

45,50 

67,00 

RJ 45 + TV prizi için 


0 68A 39 

10 

41,70 

61,00 


TELEFON ve 
DATA PRİZ 
TUŞ KAPAKLARI 

RJ 11 telefon priz için 

RJ 45 priz için 

İkili RJ 45 priz için 

Sarılabilir patchcordlu RJ 45 priz için 

1 

0 68A 37 

0 68A 51 

0 68A 52 

0 68A 55 

10 

10 

10 

1 

10,50 

21,00 

52,00 

41,70 

15,70 

31,10 

76,60 

61,00 








KILAVUZ AYDINLATMA 
TUŞ KAPAKLARI 

Taş. Ayd. ünitesi için kilitli anahtar için 

O 

0 68Y 99 

1 

59,00 

86,40 


Wi-Fi ERİŞİM NOKTASI 

6 RJ 45 svvitch için 

(( \ 

0 68A 54 

1 

351,00 

517,00 

ve SVVITCH TUŞ KAP. 

VVi-Fi erişim noktası için 

^ . J 

0 68A 58 

1 

351,00 

517,00 



Ortam termostatı için 


0 68A 40 

1 

103,00 

151,00 


Çok amaçlı özel anahtar için 

0 68A 42 

1 

72,50 

107,00 

TERMOSTAT 
TUŞ KAPAKLARI 

Pano tipi termostat için algılayıcı için 


0 68A 43 

1 

69,00 

102,00 

Flarici girişli progr ortam termostatı için 

(Y(0 3)) 

0 68A 45 

1 

137,00 

205,00 


Yerden ısıtma termostat için 


0 68A 49 

1 

85,90 

127,00 


FAN 

2 konumlu fan kumanda anahtar için 


0 68X61 

10 

21,00 

34,40 

KUMANDA 

3 konumlu fan kumanda anahtar için 


0 68X 62 

1 

39,30 

56,90 

ANAHTAR 

Tavan fan kontrol anahtar için 


0 68X 88 

1 

42,10 

56,90 

TUS KAPAKLARI 

Zaman ayarlı anahtar/fan için 


0 68X 37 

10 

61,80 

91,30 


MÜZİK 
YAYIN SİSTEMİ 
TUS KAPAKLARI 

Tek bölge FM radyo için, 

Merkezi ünite için 

LCD ekran yerel kumanda için 

Yerel kum. İçin FM radyo için, 

Sıva altı hoparlör için, 

\vj|w 

0 68A 20 

0 68A 21 

0 68A 23 

0 68A 25 

0 68A 28 

1 

1 

1 

1 

1 

84,70 

184,00 

84,70 

192,00 

46,10 

124,00 

272,00 

124,00 

287,00 

67,90 


Dah. hoparlör besleme için 

(D 

0 68A 29 

1 

42,80 

62,90 
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OCAK 2019 


^CTtuş 


tuş kapakları 


CELESTTÜŞ KAPAKLARI 


Y renk kodunun karşılığı 
1- Beyaz 
4- Titanyum 


A renk kodunun karşılığı 
2- Beyaz 
5- Titanyum 




Beyaz 

Titanyum 

MÜLTİMEDYA 

PRİZ 

TUS 

KAPAKLARI 

Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

t/Ad. 

Ses kontrol anahtarı için 

Hoparlör prizi için 

2'li hoparlör prizi için 

3 çıkışlı aud/vid priz için 

HD15 / SUB D priz için 

Aud/vid HDMI priz için 

USB priz için 

USB şarj priz için 

USB şarj priz için 

0) 

0 68A 08 

0 68A 11 

0 68A12 

0 68A13 

0 68A15 

0 68A16 

0 68A 53 

0 68A10 

0 68A 56 

1 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

5 

39,30 

35.10 
69,00 
69,00 

56.10 
56,10 
56,10 

150,00 

24,70 

55,80 

51,70 

102,00 

102,00 

82,90 

82,90 

82,90 

203,00 

33,20 



Beyaz 

Titanyum 

ZİL 

TUS 

KAPAKLARI 

Işıklı zil için 

# 

0 68A01 

1 

89,20 

132,00 



Beyaz 

Titanyum 

ENERGY SAVER 
TUS 
KAPAKLARI 

Energy saver için 

o 

0 68A 09 

1 

137,00 

205,00 






Beyaz 

Titanyum 

DİĞER ÜRÜNLER 

Kablo çıkışı için 


0 68Y 41 

10 

21,00 

31,10 

TUS 

Boşluk kapağı 

(o) 

0 68Y 43 

10 

21,00 

31,10 

KAPAKLARI 

Parafudr için 

\U/ 

0 68Y 47 

1 

103,00 

151,00 








Beyaz 

Titanyum 

OTEL ODASI 
KUMANDA 

Otel panjur kumanda için 

Otel jaluzi/stor kumananda için 

V 

3 ) 

0 68Y 53 

0 68Y 54 

1 

1 

59,00 

59,00 

86,40 

86,40 

TUŞ 

KAPAKLARI 

Otel odası ışıklı anahtar için 

Otel odası aydınlatma kontrol için 

(m 

0 68Y 60 

0 68Y 90 

1 

1 

59,00 

52,00 

86,40 

76,60 


Yatak başı aydınlatma kontrol için 


0 68Y 91 

1 

52,00 

76,60 
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îral ceı 

■ 


çerçeveler 


CELEST ÇERÇEVELER 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

PASTEL OPAK 

2 modül 

0 666 31 

10 

7,86 

BEYAZ PLASTİK 

2x2 modül 

0 666 32 

5 

15,90 

ÇERÇEVELER 

3x2 modül 

0 666 33 

5 

36,90 


4x2 modül 

0 666 34 

2 

68,30 


4/5 modül - opak beyaz 

0 666 35 

5 

54,20 


6/8 modül - opak beyaz 

0 666 36 

2 

68,30 







X renk kodunun karşılığı 

4-Turkuaz 5-Turuncu 6-Menekşe 7-Yaz 



2 modül 

0 666 XI 

5 

27,00 


2x2 modül 

0 666 X2 

5 

51,60 

PASTEL PLASTİK 

3x2 modül 

0 666 X3 

2 

74,60 

ÇERÇEVELER 

4x2 modül 

0 666 X4 

1 

102,00 


2 modül-lümen 

0 666 40 

5 

12,60 



X renk kodunun karşılığı 

O-Tebeşir 1-Kil 2-Kül beji 3-Beton Gri 4-Bazalt 



2 modül 

0 667 XI 

10 

32,40 


2x2 modül 

0 667 X2 

5 

63,60 

PUDRA PLASTİK 
ÇERÇEVELER 

3x2 modül 

0 667 X3 

5 

85,10 

4x2 modül 

0 667 X4 

2 

109,00 

4/5 modül 

0 667 X5 

1 

95,40 


6/8 modül 

0 667 X6 

1 

127,00 


2 modül-eklips 

0 667 40 

5 

46,40 



X renk kodunun karşılığı 

O-Titanyum 2-Alüminyum 7-Metalik Gri 8-Karbon 9- Metalik Roze 



2 modül 

0 689 XI 

10 

56,60 


2x2 modül 

0 689 X2 

10 

113,00 


3x2 modül 

0 689 X3 

5 

169,00 

METALİK 

4x2 modül 

0 689 X4 

2 

228,00 

ÇERÇEVELER 

4/5 modül 

0 689 X5* 

1 

169,00 


6/8 modül 

0 689 X6* 

1 

228,00 


5x2 modül-titanyum 

0 689 10 

1 

343,00 


5x2 modül-alüminyum 

0 689 30 

1 

343,00 


* Metalik roze’nin 4/5 ve 6/8 modül çerçeve seçeneği bulunmamaktadır. 







X renk kodunun karşılığı 

1-Metalik Mor 2-Pullu Alüminyum 6-Pullu Turuncu 7-Pullu Mavi 


METALİK VE 
METALİK PULLU 
ÇERÇEVELER 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

•b/Ad. 

1 Pullu Mavi) 

2 modül 

0 687 XI 

5 

51,70 

56,60 

2x2 modül 

0 687 X2 

5 

103,00 

113,00 

3x2 modül 

0 687 X3 

1 

154,00 

169,00 

4x2 modül 

0 687 X4 

1 

208,00 

228,00 

4/5 modül - Pullu Alüminyum 

0 687 25 

1 

183,00 

200,00 

6/8 modül - Pullu Alüminyum 

0 687 26 

1 

241,00 

264,00 
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[ceı 

■ 


çerçeveler 


CELEST ÇERÇEVELER 



XY renk kodunun karşılığı 

10- Satine Çelik 11-Nikel Kadife 03-Siyah Nikel 04-Modern 13- Bronz Dore 



ALAŞIM 

ÇERÇEVELER 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

fc/Ad. (Bronz Dore) 

2 modül 

O 69X Yi 

1 

240,00 

384,00 

2x2 modül 

O 69X Y2 

1 

481,00 

770,00 

3x2 modül 

O 69X Y3 

1 

714,00 

1.000,00 

4x2 modül 

O 69X Y4 

1 

950,00 

1.330,00 

4/5 modül 

O 69X Y5* 

1 

714,00 

1.000,00 

6/8 modül - Satine Çelik 

0 691 06 

1 

950,00 

- 

5x2 modül- Satine Çelik 

0 691 10 

1 

1.270,00 

- 

5x2 modül- Nikel Kadife 

0 691 20 

1 

1.370,00 

- 

6/8 modül - Siyah Nikel 

0 690 36 


950,00 

- 


* Modern'nin 4/5 modül çerçeve seçeneği bulunmamaktadır. 



XY renk kodunun karşılığı 

05-Meşe 20-Wenge 21-Akağaç 22-Maun 



2 modül 

0 69X Yi 

1 

240,00 


2x2 modül 

0 69X Y2 

1 

481,00 


3x2 modül 

0 69X Y3 

1 

714,00 


4x2 modül 

0 69X Y4 

1 

950,00 

AHŞAP 

4/5 modül 

0 69X Y5 

1 

714,00 

ÇERÇEVELER 

5x2 modül- VVenge 

0 692 10 

1 

1.270,00 


5x2 modül- Akağaç 

0 692 20 

1 

1.270,00 


5x2 modül- Maun 

0 692 30 

1 

1.270,00 



X renk kodunun karşılığı 
5- Desenli Porselen 7- Arduvaz 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. (D. Pors.) 

fc/Ad. (Arduaz) 


2 modül 

0 693X1 

1 

699,00 

240,00 

MİNERAL 

2x2 modül 

0 693 X2 

1 

1.140,00 

481,00 

ÇERÇEVELER 

3x2 modül 

0 693 X3 

1 

1.510,00 

714,00 


4/5 modül 

0 693 X5 

1 

1.660,00 

950,00 



X renk kodunun karşılığı 
1 - Corian Cannale 2-Corian Dalga 



2 modül 

0 690X1 

1 

343,00 

CORİAN 

2x2 modül 

0 690 X2 

1 

481,00 

ÇERÇEVELER 

3x2 modül 

0 690 X3 

1 

714,00 


4x2 modül 

0 690 X4 

1 

950,00 


4/5 modül 

0 690 X5 

1 

714,00 










XY renk kodunun karşılığı 

31 - Kaolin Cam 30- Grafit Cam 12- Ayna Cam 46- Kahve Cam 47- Tarçın Cam 



2 modül 

0 69X Yi 

1 

331,00 


2x2 modül 

0 69X Y2 

1 

653,00 


3x2 modül 

0 69X Y3 

1 

968,00 

CAM 

4x2 modül 

0 69X Y4 

1 

1.300,00 

ÇERÇEVELER 

4/5 modül- Kaolin Cam 

0 693 15 

1 

968,00 


5X2 modül- Kaolin Cam 

0 693 20 

1 

1.640,00 


4/5 modül- Grafit Cam 

0 693 05 

1 

968,00 


5X2 modül- Grafit Cam 

0 693 10 

1 

1.640,00 


4/5 modül- Ayna Cam 

0 691 25 

1 

2.520,00 


X renk kodunun karşılığı 

2-Deve tüyü 3-Deri İnci 4-Deri Mor 5- Deri Pixel 


DERİ 

ÇERÇEVELER 

2 modül 

0 694X1 

1 

536,00 

2x2 modül 

0 694 X2 

1 

917,00 

3x2 modül 

0 694 X3 

1 

1.140,00 


4x2 modül 

0 694 X4 

1 

1.370,00 
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^g an 


antimikrobiyel & nemli yer 


Aile: L 


CELEST ANTİMİKROBİYEL & NEMLİ YER TUŞ KAPAKLARI ve ÇERÇEVELER 


t 


ss 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


Vavien 

0 677 40 

10 

29,00 


Anahtar 

0 677 40 

10 

29,00 


Uyarıcılı vavien 

0 677 42 

10 

56,90 


Liht butonu 

0 677 40 

10 

29,00 


Enversör Liht butonu 

0 677 40 

10 

29,00 


Liht butonu, ışık halkalı 

0 677 42 

10 

56,90 


Enversör liht butonu, uyarıcılı 

0 677 42 

10 

56,90 


Komütatör vavien 

0 677 41 

10 

49,10 

ANTİMİKROBİYEL 

Komütatör 

0 677 41 

10 

49,10 

TUŞ 

Uyarıcılı komütatör vavien 

0 677 43 

10 

58,40 

KAPAKLARI 

Komütatör liht butonu 

0 677 41 

10 

49,10 


Komütatör enversör liht butonu 

0 677 41 

10 

49,10 


Uyarıcılı komütatör env. Liht butonu 

0 677 43 

10 

58,40 


Panjur / stor anahtarı 

0 677 49 

10 

86,50 


Panjur/ stor liht butonu 

0 677 49 

10 

86,50 


Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ. 

0 677 60 

10 

25,00 


RJ 11 telefon prizi 

0 677 46 

10 

34,70 


RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış 

0 677 46 

10 

34,70 


TV prizi 

0 677 47 

10 

44,40 


TV prizi, F tipi 

0 677 47 

10 

44,40 


TV-RD-SAT prizi 

0 677 50 

10 

44,40 


ANTİMİKROBİYEL 

2 modül 

0 690 01 

10 

39,60 

ÇERÇEVELER 

2x2 modül 

0 690 02 

5 

59,90 


2x3 modül 

0 690 03 

1 

79,10 




Vavien 

0 678 01 

5 

49,10 

Anahtar 

0 678 01 

5 

49,10 

Uyarıcılı vavien 

0 678 03 

5 

146,00 

Liht butonu 

0 678 01 

5 

49,10 

Enversör liht butonu 

0 678 01 

5 

49,10 

Liht butonu, ışık halkalı 

0 678 03 

5 

146,00 

Enversör liht butonu, uyarıcılı 

0 678 03 

5 

146,00 

Etiketli vavien 

0 678 05 

5 

146,00 

Etiketli enversör liht butonu 

0 678 05 

5 

146,00 

Komütatör vavien 

0 678 02 

5 

72,50 

Komütatör 

0 678 02 

5 

72,50 

Komütatör liht butonu 

0 678 02 

5 

72,50 

Komütatör enversör liht butonu 

0 678 02 

5 

72,50 

Uyarıcılı komütatör env. liht butonu 

0 678 04 

5 

194,00 

Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ. 

0 678 41 

5 

72,50 


NEMLİ YER 

2 modül 

0 690 71 

5 

74,40 

ÇERÇEVELER 

2x2 modül 

0 690 72 

5 

147,00 
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OCAK 2019 


^^TOnerr 


nemli sıva üstü priz serisi (IP44) 


F0RIX NEMLİ YER ANAHTAR PRİZ SERİSİ 


X renk kodunun karşılığı 
6- Beyaz 
8- Gri 


Y renk kodunun karşılığı 
7- Beyaz 
9-Gri 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


Anahtar 

7 823 X0 

10 

52,40 

MEKANİZMALAR 

Komütatör vavien 

7 823X1 

10 

74,90 


Vavien 

7 823 X3 

10 

54,50 


Liht butonu 

7 823 X4 

10 

60,50 


Permütatör 

7 823 X5 

10 

76,10 


Anahtar + kapaktı çocuk korumalı topraklı priz 

7 823 Yi 

5 

109,00 


Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz 

7 823 Y3 

10 

57,30 


İkili kapaklı çocuk korumalı topraklı priz 

7 823 Y4 

5 

113,00 


Lamba 

7 823 98 

50 

12,50 



sıva üstü anahtar priz serisi 


FORIXIP21 ANAHTAR SERİSİ 


7 824 00 


7 824 17 



A renk kodunun karşılığı 
1-Beyaz 
4- Bej 


X renk kodunun karşılığı 
O- Beyaz 
3- Bej 


Y renk kodunun karşılığı 
2- Beyaz 
5- Bej 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

“b/Ad. 


Anahtar 

7 824 X0 

20 

17,50 


Vavien 

7 824 X4 

20 

19,90 


Komütatör 

7 824 X2 

20 

22,20 


Liht butonu 

7 824 X5 

20 

18,70 

MEKANİZMALAR 

Çocuk korumalı topraklı priz 

7 824 YO 

20 

21,00 


2 x çocuk korumalı topraklı priz 

7 824 Y3 

10 

42,70 


3 x çocuk korumalı topraklı priz 

7 824 A8 

10 

62,00 


Fr. std çocuk korumalı topraklı priz (UPS) 

7 824 A7 

20 

27,00 


TV priz 

7 824 A5 

20 

28,80 


RJ45 cat 5e UTP - 1 çıkış 

7 824 Y4 

20 

61,40 


R J11 - 1 çıkış 

7 824 A4 

20 

23,80 


Kablo çıkışı 

7 824 A6 

20 

17,50 


Lamba 

7 824 57 

50 

9,29 


Sıva üstü çoklu çerçeve - 4lü 

7 824 94 

2 

50,30 


Sıva üstü çoklu çerçeve - 6lı 

7 824 96 

2 

55,80 


RJ11+RJ45 cat 5e 

7 824 Yi 

20 

92,10 

ÇALIŞMA 

RJ45 cat 5e UTP - 2 çıkış 

7 824 28 

20 

92,10 

ORTAMLARI 

Boşluk kapağı 

7 824 95 

20 

4,66 


Armada adaptör 

7 824 25 

10 

9,29 


7 824 14 
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P legrand 


Grup prizler 

Aile: L 


GRUP PRİZLER STANDART SERİ 





Kablo 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


1,5 m 

6 950 01 

10 

72,60 

ÜÇLÜ CÜCÜK 

3 m 

6 950 02 

10 

83,60 

KORUMALI 

5 m 

6 950 03 

10 

116,00 

TOPRAKLI 

kablosuz 

6 950 04 

10 

39,90 

PRİZLER 

UPS - 1,5 m 

0 500 51 

5 

83,10 




1,5 m 

6 950 06 

10 

83,10 

> 1 * 

DÖRTLÜ COCUK 

3 m 

6 950 07 

10 

103,00 

/ - ; 

KORUMALI 

5 m 

6 950 08 

10 

128,00 


TOPRAKLI 

kablosuz 

6 950 09 

10 

45,60 

’ 0 500 57 

PRİZLER 

UPS - kablosuz 

0 500 57 

5 

49,50 



BEŞLİ COCUK 

1,5 m 

6 950 11 

10 

92,70 

• 1 » * , • . • 

KORUMALI 

3 m 

6 950 12 

10 

115,00 


TOPRAKLI 

5 m 

6 950 13 

10 

144,00 

6 950 13 

PRİZLER 

kablosuz 

6 950 14 

10 

50,70 








1,5 m 

6 950 16 

10 

108,00 

t * ’ 1 

ALTILI COCUK 

3 m 

6 950 17 

10 

124,00 


KORUMALI 

5 m 

6 950 18 

10 

159,00 

+ 

TOPRAKLI 

kablosuz 

6 950 19 

10 

63,70 

6 950 17 

PRİZLER 

UPS - 3 m 

0 500 62 

5 

140,00 


UPS - kablosuz 

0 500 63 

5 

72,00 


GRUP PRİZLER KONFOR SERİ 



Kablo 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

ÜÇLÜ ANAHTARLI COCUK 

1,5 m 

6 

946 21 

5 

165,00 

KORUMALI TOPRAKLI 

3 m 

6 

946 22 

5 

183,00 

PRİZLER 

kablosuz 

6 

946 24 

5 

127,00 


J- -* 

DÖRTLÜ ANAHTARLI COCUK 
KORUMALI TOPRAKLI 
PRİZLER 

1,5 m 

3 m 

kablosuz 

6 946 26 

6 946 27 

6 946 29 

5 

5 

5 

177,00 

200,00 

137,00 

6 946 26 






Fi 

BEŞLİ ANAHTARLI COCUK 

1,5 m 

6 946 31 

5 

199,00 

ı% I ■ t ■ 

* , ’ * 

' KORUMALI TOPRAKLI 

3 m 

6 946 32 

5 

218,00 


PRİZLER 

kablosuz 

6 946 34 

5 

151,00 


6 946 34 


ALTILI ANAHTARLI COCUK 

1,5 m 

6 946 36 

5 

240,00 

KORUMALI TOPRAKLI 

3 m 

6 946 37 

5 

267,00 

PRİZLER 

kablosuz 

6 946 39 

5 

183,00 


6 946 36 
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D legrand 

Fişler, çoklu fiş prizler, adaptörler ve ziller 


OCAK 2019 


Aile: L 


GRUP PRİZLER KONFOR ve GÜVENLİK SERİ 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

fh V \ " PARAFUDRLU 

VE MULTİMEDYA 

6 946 56 GRUP PRİZLER 

4'lü parafudrlu topraklı priz - 1,5 m 

6'lı parafudrlu topraklı priz - 1,5 m 

2 x RJ45 - 4'lü parafudrlu topraklı priz - 1,5 m 

Dikey 4'lü topraklı priz + 2 x USB şarj prizi + micro USB 

6 946 51 

6 946 56 

6 946 64 

6 946 14 

1 

1 

1 

1 

405,00 

557,00 

385,00 

468,00 


6'li topraklı priz + 2xRJ45 + 2 xTV priz 

Master - Slave priz 

6 946 66 

6 946 48 

1 

1 

557,00 

468,00 

YÜK GÖSTERGELİ 
VE AKIM 

4'lü yük göstergeli topraklı priz - 1,5m 

4'lü yük göstergeli topraklı priz - 3 m 

6 946 41 

6 946 43 

1 

1 

351,00 

370,00 

KORUMALI 
GRUP PRİZLER 

6'lı yük göstergeli topraklı priz - 1,5m 

6'lı yük qösterqeli topraklı priz - 3 m 

6 946 46 

6 946 47 

1 

1 

440,00 

468,00 

0 504 09 

COK İSLEVLİ 
FİŞ VE PRİZLER 

2 x RJ45 + parafudrlu topraklı priz 

Anahtarlı fiş 16A 

Topraklı prizli fiş 16 A 

6 946 70 

0 504 09 

0 504 62 

1 

1 

1 

280,00 

110,00 

71,90 

USB 

ŞARJ 

0 506 81 ADAPTÖRLERİ 

— - 

USB şarj prizi - Beyaz 

0 506 80 

1 

191,00 

USB şarj prizi - Siyah 

0 506 81 

1 

191,00 

2 x USB şarj çıkışlı parafudrlu topraklı priz 

6 946 71 

1 

308,00 

USB araba şarj adaptörü 

0 506 82 

1 

159,00 

| 1 GECE LAMBALARI 

( 

Dimlenebilir gece lambası - Beyaz 

Dimlenebilir gece lambası - Siyah 

Taşınabilir (Acil durum) gece lambası - Beyaz 
Taşınabilir (Acil durum) gece lambası - Siyah 

0 506 76 

0 506 77 

0 506 78 

0 506 79 

1 

1 

1 

1 

176,00 

176,00 

225,00 

225,00 


Renkli ışıklı tasarruflu gece lambası 

0 506 73 

1 

110,00 


FİŞLER 



Programlama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

FİŞLİ 

Günlük 

6 998 11 

1 

207,00 

ZAMAN SAATİ 

Haftalık 

6 998 12 

1 

221,00 


6 998 12 



Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

2P + T, 

Dişi fiş 

Gri 

0 503 25 

10 

28,30 

16 A 

Dişi fiş 

Beyaz 

0 503 31 

10 

28,30 

FİŞLER 

Dişi fiş 

Siyah 

0 503 29 

10 

28,30 


O 503 25 




Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

FRANSIZ 

Fiş 

Gri 

0 501 05 

25 

23,00 

STARDARDI 

Dişi fiş 

Gri 

0 501 06 

10 

23,00 

2P + T, 

Fiş ' 

Beyaz 

0 501 03 

25 

23,00 

FİŞLER 

Dişi fiş 

Beyaz 

0 501 04 

10 

23,00 


Fiş 

Siyah 

0 501 07 

25 

23,00 


Dişi fiş 

Siyah 

0 501 08 

10 

23,00 



Açıklama 

Renk 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


4'lü priz - 6A 

Beyaz 

0 506 50 

10 

43,45 


4'lü priz - 6A 

Siyah 

0 506 51 

10 

43,45 

ÇOKLU 

2'li topraklı priz 

Gri/beyaz 

0 506 55 

10 

45,95 

FİŞ 

3'lü topraklı priz 

Gri/beyaz 

0 506 56 

10 

55,30 

PRİZLER 

2'li butonlu topraklı priz 

Gri/beyaz 

0 506 65 

5 

157,30 


3'lü topraklı priz 

Beyaz 

0 506 62 

10 

60,30 


3'lü topraklı priz 

Saydam 

0 506 63 

10 

60,30 


0 506 51 0 506 65 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

ADAPTÖRLER 

Adaptör (İngiliz std --> Alman std) 

0 503 83 

1 

33,00 


Adaptör (Alman std --> Fransız std) 

0 503 82 

1 

33,00 
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P legrand 



UNIVERSAL BUAT 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

Sıva altı geçmeli buat 

0 313 01 

250 

2,73 


BATIBOX BUATLAR - ALÇIPAN İÇİN SIVA ALTI BUATLAR 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


1 modül (Sistem Armada ve Celest için) 

0 800 40 

20 

44,60 


2 modül 

0 800 41 

50 

8,99 


3 modül 

0 800 49 

15 

30,50 

40 mm 

4 modül 

0 800 42 

30 

31,30 

DERİNLİK 

6 modül 

0 800 43 

30 

47,10 


8/10 modül 

0 800 44 

30 

56,40 


Çoklu buatlar için bölümleyici 

0 800 71 

10 

9,24 




2 modül 

0 800 51 

50 

11,80 

50 mm 

4 modül 

0 800 52 

30 

37,00 

DERİNLİK 

6 modül 

0 800 53 

30 

56,40 


8/10 modül 

0 800 54 

15 

72,40 


3,5" dokunmatik ekran için özel 

0 893 79 

2 

52,90 


Çoklu buatlar için bölümleyici 

0 800 72 

10 

11,50 

60 mm DERİNLİK 

2 modül 

0 800 61 

20 

15,80 


M 

AYDINLATMA İÇİN 

Tavan için - 67 mm 

0 893 36 

30 

40,40 


KAPAKLI BUATLAR 

Aplik için - 40 mm 

0 893 46 

50 

26,10 




Boyutlar 

Ref. 

Amb. 

t>/Ad. 

DAĞITIM 

0 85x40 mm 

0 893 71 

10 

70,00 

KUTULARI 

115x115x40 mm 

0 893 72 

10 

73,50 


160x105x40 mm 

0 893 73 

10 

77,40 


170x170x50 mm 

0 893 74 

10 

120,00 


170x230x50 mm 

0 893 75 

10 

149,00 




Panç 

0 800 67 

1 

561,00 

AKSESUARLAR 

Yuvarlak kapak - 85 mm 

0 801 80 

20 

12,00 


Kare kapak - 80x80 mm 

0 892 81 

20 

12,00 


İkili buatlar için kapak 

0 801 82 

10 

24,80 


BATIBOX BUATLAR - ÖRME DUVAR İÇİN SIVA ALTI BUATLAR - KARE 




Boyutlar 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


1 modül (Sistem Armada ve Celest için) 

0 801 40 

10 

27,40 


2 modül 

0 801 41 

100 

8,61 


3 modül 

0 801 49 

10 

38,10 

40 mm 

4 modül 

0 801 42 

5 

38,40 

DERİNLİK 

6 modül 

0 801 43 

5 

50,50 


8/10 modül 

0 801 44 

5 

75,70 


Çoklu buatlar için bölümleyici 

0 800 71 

10 

9,24 



2 modül 

0 801 51 

100 

13,40 

50 mm 

3,5" dokunmatik ekran için özel buat 

0 892 79 

2 

49,30 

DERİNLİK 

Tıraş prizi için buat 

0 801 55 

5 

64,50 


Çoklu buatlar için bölümleyici 

0 800 72 

10 

11,50 

60 mm DERİNLİK 

2 modül 

0 801 61 

10 

15,80 


37 




































































D legrand 


OCAK 2019 



BATIB0X BUATLAR - ÖRME DUVAR İÇİN SIVA ALTI BUATLAR 



0 892 71 



Açıklama 

Derinlik 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

YUVARLAK 

Vidalı 

30/40 mm 

0 801 08 

100 

7,33 

BUATLAR 

Vidasız 

30/40 mm 

0 801 09 

100 

5,74 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

AYDINLATMA İÇİN 

Tavan için - 0 65 mm 

0 892 56 

50 

38,40 

KAPAKLI BUATLAR 

Aplik için -0 40 mm 

0 892 46 

50 

33,30 


AKSESUARLAR 

Yuvarlak kapak - 85 mm 

0 801 80 

20 

12,00 

Kare kapak - 80x80 mm 

0 892 81 

20 

12,00 


İkili buatlar için kapak 

0 801 82 

10 

24,80 



Boyutları 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

BİRLEŞTİRME 
BUATLAR 1 

85x85x40 mm 

0 892 71 

10 

34,00 

120x120x40 mm 

0 892 72 

10 

55,30 

165x115x40 mm 

0 892 73 

10 

64,10 


175x175x40 mm 

0 892 74 

10 

75,50 


230x180x50 mm 

0 892 75 

10 

102,00 


BATIBOX BUATLAR-ÇOK AMAÇLI BUATLAR 



0 801 24 


COK AMAÇLI 
BUATLAR 

Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

2x4/5 modül ya da 2x(2x2) modül için 

080 124 referanslı buat için kapak 

2x6/8 modül ya da 2x(2x3) modül için 

080 126 referanslı buat için kapak 

2x10 modül için 

0 801 24 

0 801 94 

0 801 26 

0 801 96 

0 801 28 

1 

10 

1 

10 

1 

162,00 

57,90 

178,00 

89,00 

196,00 


BATIBOX BUATLAR - DÖKME BETON İÇİN BUATLAR 



0 819 40 



0 819 42 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

2 modül 

0 819 40 

50 

10,40 

Birleştirilebilir 2 modül 

0 81941 

50 

18,70 

Birleştirilebilir 4 modül 

0 819 42 

5 

47,10 


O 

0 819 60 



Sabitleme kapağı 

0 819 71 

20 

8,92 


Montaj / boşluk kapağı 

0 819 72 

20 

6,86 


Montaj halkası 

0 819 60 

20 

8,45 

AKSESUARLAR 

Yuvarlak kapak - 85 mm 

0 801 80 

20 

12,00 


Kare kapak - 80x80 mm 

0 892 81 

20 

12,00 


İkili buatlar için kapak 

0 801 82 

10 

24,80 
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P legrand 


Plexo 

nemli yer buatlar İP 55 - IK 07 


Aile: L 


PLEX0 BUATLAR - RAKORLÜ GİRİŞLER 



Rakorlu giriş 

Boyutlar (mm) 


Adedi 

Genişlik 

Yükseklik 

Derinlik 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 


7 

65 

65 

40 

0 920 

05 

5 

19,50 


7 

80 

80 

45 

0 920 

12 

5 

20,10 


7 

105 

105 

55 

0 920 

22 

5 

52,80 

KARE 

10 

130 

130 

74 

0 921 

56 

1 

112,00 

BUATLAR 

10 

155 

110 

74 

0 921 

66 

1 

116,00 


10 

180 

140 

86 

0 921 

76 

1 

153,00 


14 

220 

170 

86 

0 921 

86 

1 

228,00 


24 

310 

240 

124 

0 921 

96 

1 

490,00 


24 

360 

270 

124 

0 921 

90 

1 

697,00 


YUVARLAK BUATLAR 


0 70 


O 920 02 | 5 | 18,00 


PLEXO BUATLAR - KIRILABİLİR GİRİŞLER 



Kırılabilir giriş 

Boyutlar (mm) 



Adedi 

Genişlik 

Yükseklik 

Derinlik 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

KARE BUATLAR 

7 

80 

80 

45 

0 920 14 

10 

19,50 


7 

105 

105 

55 

0 920 24 

5 

50,60 


PLASTİK RAKORLAR 



Maksimum kapasite 



0 boru mm 

0 kablo mm 

Nemliyer referansı 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

PLASTİK 

20 

4-20 

092101-092104-092126 

091910 

50 

1,85 

RAKORLAR 

25 

4-25 

092136 

091911 

50 

2,21 


20 

4-20 

092156-092166 

091914 

50 

1,85 


25 

4-25 

092156-092166 

091915 

50 

2,21 


32 

4-32 

092176-092186 

091916 

50 

3,48 


40 

4-40 

092196-092190 

091917 

50 

4,57 


PLASTİK RAKORLAR İP 68 




Sıkma kapasitesi (mm) 



minimum 

maksimum 

ISO 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

PLASTİK 

4,0 

8,0 

16 

0 980 01 

25 

7,93 

RAKORLAR 

6,0 

12,0 

20 

0 980 03 

25 

8,92 

İP 68 

12,0 

18,0 

25 

0 980 05 

10 

13,60 


18,0 

25,0 

32 

0 980 06 

5 

19,20 


22,0 

32,0 

40 

0 980 07 

3 

39,70 


30,0 

38,0 

50 

0 980 08 

2 

49,60 


34,0 

44,0 

63 

0 980 09 

2 

62,80 
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Plexo 

sıva üstü montaj kutuları ve sıva altı çerçeveli kaideler, antimikrobiyel 
Aile: L 


SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI ve SIVA ALTI ÇERÇEVELİ KAİDELER, İP 55, IK 07 


İ 



0 696 51 



0 696 85 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Montaj 

Amb. 

•b/Ad. 


Tekli 

0 696 51 

Gri 

- 

10 

37,20 

RAKORLU 

0 696 89 

Beyaz 

- 

10 

37,20 

SIVA ÜSTÜ 


0 696 72 

Gri 

Yatay 

5 

73,00 

MONTAJ 

İkili, 2 girişli 

0 696 90 

Beyaz 

Yatay 

5 

73,00 

KUTULARI 

0 696 61 

Gri 

Dikey 

5 

73,00 



0 696 91 

Beyaz 

Dikey 

5 

73,00 


Tekli, 1 Plexo mekanizma için 

0 696 81 

Gri 

- 

10 

50,90 

SIVA 

0 696 92 

Beyaz 

- 

10 

50,90 

ALTI 


0 696 83 

Gri 

Yatay 

5 

99,80 

ÇERÇEVELİ 

İkili, 2 Plexo mekanizma için 

0 696 94 

Beyaz 

Yatay 

5 

99,80 

KAİDELER 

0 696 85 

Gri 

Dikey 

5 

99,80 



0 696 96 

Beyaz 

Dikey 

5 

99,80 


Standart boy tırnaklar 

0 849 00 

- 

- 

100 

7,85 


Uzun tırnaklar 

0 849 01 

- 

- 

50 

15,70 


İP 55 PLEX0 ANTİMİKROBİYEL 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Amb. 

b/Ad. 


Alman standardı sıvaaltı top. priz, 16 A, 2P+T 

0 707 72 

Beyaz 

5 

218,00 

PRİZLER 

Alman standardı sıvaaltı top. ve tırnaklı priz, 16 A, 2P+T 

0 707 73 

Beyaz 

5 

231,00 


Vavien anahtar, 10 AX 

0 707 11 

Beyaz 

5 

99,80 


Çift kutuplu anahtar, 10 AX 

0 707 27 

Beyaz 

5 

89,20 


İkili vavien anahtar, 10 AX 

0 707 26 

Beyaz 

5 

129,00 

0 707 61 

NA liht butonu, 10 A 

0 707 30 

Beyaz 

5 

80,50 

—<■. 

Işıklı NA liht butonu, 10 A 

0 707 32 

Beyaz 

5 

129,00 

MODÜLER 

Işıklı etiketli NA liht butonu 

0 707 33 

Beyaz 

5 

120,00 

ÜNİTELER 

Fransız Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T 

0 707 21 

Beyaz 

5 

124,00 


Alman Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T 

0 707 22 

Beyaz 

5 

132,00 


Kablo çıkış ucu, 16 A 

0 707 88 

Beyaz 

5 

182,00 


Tekli sıva altı montaj için kaide + çerçeve 

0 707 92 

Beyaz 

10 

99,80 

0 707 30 

İkili yatay sıva altı montaj için kaide + çerçeve 

0 707 94 

Beyaz 

1 

120,00 


İkili dikey sıva altı montaj için kaide + çerçeve 

0 707 49 

Beyaz 

1 

120,00 


Standart boy tırnaklar 

0 849 00 

- 

100 

7,85 


Uzun tırnaklar 

0 849 01 

- 

50 

15,70 

1 „ * t 

Tekli sıva üstü plastik rakorlu kutu 

0 707 41 

Beyaz 

10 

124,00 

1 « 

İkili yatay plastik rakorlu sıva üstü kutu 

0 707 42 

Beyaz 

1 

160,00 

f i 

İkili dikey plastik rakorlu sıva üstü kutu 

0 707 43 

Beyaz 

1 

160,00 



0 707 22 


İP KORUMALI ADAPTÖRLER 



0 695 80 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Amb. 

t>/Ad. 


İP 55 Kilitlenebilir kapak 

0 695 79* 

Beyaz/Gri 

1 

134,00 


İP 55 Kapak 

0 695 80* 

Beyaz/Gri 

10 

99,40 


IP55 Korumalı RJ45 CAT6 FTP 

0 695 69 

Beyaz/Gri 

1 

166,00 

İP KORUMALI 

IP55 Korumalı RJ45 CAT5e FTP 

0 695 57 

Beyaz/Gri 

1 

149,00 

ADAPTÖRLER 

IP55 Korumalı RJ45 CAT6 UTP 

0 695 61 

Beyaz/Gri 

1 

140,00 


IP55 Korumalı RJ45 CAT5e UTP 

0 695 56 

Beyaz/Gri 

1 

126,00 


IP44 Korumalı RJ45 adaptörü 

0 695 81* 

Beyaz/Gri 

1 

260,00 


Kilitleme Aleti 

0 919 45 

Beyaz/Gri 

1 

214,00 


* Sistem Armada mekanizmalarla kullanılmalıdır. 
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BB 

aydınlatma kontrol üniteleri 
Aile: L 


AYDINLATMA KONTROL ÜNİTELERİ 



0 778 11 



DİĞER KONTROL ÜNİTELERİ 



Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

fr/Ad. 


Vavien 

0 778 11 

2 

1 

307,00 


Vavien permütatör 

0 778 21 

2 

1 

405,00 

ANAHTAR 

Işıklı vavien (676 66 ref. lamba ile temin) 

0 778 12 

2 

1 

342,00 

10 AX 

Işık göstergeli vavien (676 68 ref. lamba ile temin) 

0 778 14 

2 

1 

402,00 

IK10. İP 55 

Etiketli vavien 

0 778 13 

2 

1 

351,00 


Çift kutuplu 

0 778 22 

2 

1 

406,00 


Vavien, NA-NK kontak 

0 778 41 

2 

1 

299,00 

LIHT BUTONLARI, 

Işıklı vavien, NA-NK kon. (676 66 ref. lamba ile temin) 

0 778 42 

2 

1 

329,00 

6 A, IK 10. İP 55 

Işık göstergeli vavien, NA-NK kon. (676 68 ref. lamba ile temin) 

0 778 44 

2 

1 

405,00 


Etiketli vavien, NA-NK kontak 

0 778 43 

2 

1 

354,00 


1 - 


Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

fr/Ad. 

f 

ZAMAN AYARLI ANAHTAR, IK 10,İP 55 

2 kablolu 1000 W, nötrsüz kontrol 

0 778 23 

2 

1 

783,00 


KİLİTLİ ANAHTARLAR, 

2 pozisyonlu kilitli anahtar, 2 NA kontak, 6 A 

0 778 74 

2 

1 

610,00 

IK 10, İP 54 

2 pozisyonlu kilitli liht butonu, 6 A 

0 778 75 

2 

1 

672,00 



Kart okuyucu, İP 55 

0 778 77 

2 

1 

5.030,00 

[[ 


Işıklı gösterge, İP 55, 2 ayrı güçte çalışma (0,2 W ya da 1 W) 

0 778 68 

2 

1 

465,00 

0 778 74 


Geçiş alanları aydınlatması, İP 55 

0 778 67 

5 

1 

1.160,00 


PRİZLER 


FRANSIZ Standardı PRİZ, 16 A,IK 10 

Açıklama 

Ref. 

Bağlantı 

tipi 

Amb. 

fr/Ad. 

UPS, 2P+T 

0 778 32 

Otomatik 

1 

261,00 

ALMAN STANDARDI 

Kapaklı topraklı, 2P+T, İP 55 

0 778 35 

Vida 

1 

475,00 

PRİZLER, 16 A 

Topraklı, 2P+T, İP 20 

0 778 36 

Vida 

1 

261,00 


Kapaklı ve anahtarlı topraklı, 2P+T, İP 55 

0 778 37 

Vida 

1 

846,00 


Erkek TV prizi, IK 10, İP 20, 0-2400 MHz 

0 778 82 

- 

1 

266,00 


Kablo çıkış ucu, IK 10, İP 55 

0 778 50 

- 

1 

281,00 


ÇERÇEVELER. IK10 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fr/Ad. 

Tekli 

0 778 51 

1 

281,00 

İkili, yatay/dikey montaj 

0 778 52 

1 

351,00 

Üçlü, yatay/dikey montaj 

0 778 53 

1 

429,00 


SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

Tekli 

0 778 90 

1 

447,00 

İkili, yatay/dikey montaj 

0 778 92 

1 

612,00 


O 778 90 

AKSESUARLAR 



O 778 80 + 0 792 57 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

■fr/Ad. 

Boşluk tıpaları (4 adet sabitleme vidasını kapatmak için) 

0 778 96 

5 

30,10 

Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, tekli çerçeve için 

0 778 85 

1 

44,30 

Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, ikili yatay/dikey çerçeve için 

0 778 86 

1 

65,30 

Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, üçlü yatay/dikey çerçeve için 

0 778 87 

1 

78,30 

Boşluk kapağı, 2 modül 

0 778 66 

1 

202,00 

Sistem Armada kapaklı adaptör, İP 55, IK 10 

0 778 80 

1 

366,00 

Sistem Armada adaptör, İP 20 

0 778 81 

1 

198,00 

Duvara gömülen montaj aksesuarı 

0 778 83 

1 

65,30 
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ÇÖZÜMLERİ 

a 

GÜÇ, GÜZELLİK VE ZEKA ŞİMDİ LEGRAND OFİS ÇÖZÜMLERİNDE 


SİSTEM 

ARMADA 

TİCARİ VE 
TOPLUMA AÇIK 
BİNALAR İÇİN 
KOMPLE SİSTEM 



SIVA ÜSTÜ 


Çalışma ortamı çözümleri ile Legrand, kullanıcılara 
çeşitli ofis alanlarına yönelik uygulamalarda konfor, 
hız, ergonomi ve işlevsellik sağlamaktadır. 

Zengin sonlandırma seçenekleri, günümüz ofis 
uygulamalarında modern ve estetik bir görünüm ile 
beraber mükemmel bir bütünlük sağlar. 



DÖŞEME ALTINDAN 




YAKIN ÇEVREDEN 


youtube.com/LegrandTurkiyeTV 


facebook.com/LegrandTR 


twitter.eom//LegrandTR l instagram.com/legrandtr 


D legrand 
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Sistem Armada 1 



anahtar priz serisi 


KUMANDA MEKANİZMALARI 



0 792 01 0 792 11 



Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

BEYAZ 

Anahtar 

0 770 00 

1 

10 

34,50 

0 770 10 

2 

10 

38,10 

MEKANİZMALAR 

Vavien 

0 770 01 

1 

10 

36,50 

0 770 11 

2 

10 

40,00 

10 A 

Işıktı vavien 

0 770 02 

1 

10 

53,90 

0 770 12 

2 

10 

60,00 


Permütatör 

0 770 21 

2 

10 

94,60 





ALÜMİNYUM 

Vavien 

0 792 01 

1 

10 

49,80 

0 792 11 

2 

10 

56,30 

MEKANİZMALAR 10 A 

Işıktı vavien 

0 792 02 

1 

10 

74,60 

0 792 12 

2 

10 

84,40 

BEYAZ 

Çift kutup anahtar 

0 770 50 

2 

10 

77,00 





MEKANİZMALAR 16 A 

Çift kutup ışıktı anahtar 

0 770 52 

2 

10 

115,00 





BEYAZ 

Vavien 

0 770 60 

1 

10 

56,80 





MEKANİZMALAR 20 A 

Işıktı vavien 

0 770 62 

1 

10 

84,90 






LIHT BUTONLARI 


r 

0 770 30 



Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

BEYAZ MEKANİZMALAR 

Liht butonu 

0 770 30 

1 

10 

41,60 

0 770 40 

2 

10 

46,30 

6 A 

Işıktı tiht butonu 

0 770 32 

1 

10 

60,90 

0 770 42 

2 

10 

68,30 

ALÜMİNYUM 

Liht butonu 

0 792 30 

1 

10 

56,80 

0 792 40 

2 

10 

63,40 

MEKANİZMALAR 6 A 

Işıktı tiht butonu 

0 792 32 

1 

10 

84,80 

0 792 42 

2 

10 

95,00 


LED tamba, 230 V 

0 676 86 

- 

10 

49,10 





IŞIKLI 

LED tamba, 12-24-48 V, AC/DC 

0 676 87 

- 

10 

49,10 





MEKANİZMALAR İÇİN 

Yard. gös. ışığı, dağıtıtmış besteme 

0 676 88 

- 

10 

49,10 





LAMBALAR 

Yard. gös. ışığı, mevcut tesisat 

0 676 85 

- 

10 

49,10 






Işıktı priz için ampüt 

0 676 64 

- 

10 

63,00 






HAREKET DEDEKTÖRLERİ 



O 784 54 

DİMMERLER 


NÖTR 3 KABLOLU 

Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

1000 W 

0 784 54 

Beyaz 

2 

1 

862,00 

NÖTRSÜZ2 KABLOLU 

250 W 

0 784 58 

Beyaz 

2 

1 

1.110,00 

IRSENSÖR 

Video projektör için 

0 787 99 

Beyaz 

2 

1 

1.460,00 




O 784 03 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

NÖTRSÜZ 

400 W 

0 784 07 

Beyaz 

2 

1 

535,00 

0 792 07 

Alüminyum 

2 

1 

624,00 

2 KABLOLU 

600 W 

0 784 05 

Beyaz 

2 

1 

563,00 






NÖTR 3 KABLOLU 

1000 W 

0 784 02 

Beyaz 

5 

1 

2.510,00 






0-10 V 

600 VA 

0 784 04 

Beyaz 

2 

1 

1.140,00 







Dimmer için 
yardımcı kumanda 

0 784 10 

Beyaz 

2 

1 

1.640,00 






1 BÖLGE KONTROLÜ 

DALI LED dimmer 

0 784 03 

Beyaz 

2 

1 

1.140,00 






A BÖLGEYE KADAR 
KONTROL 

Dokunmatik 

DALI LED dimmer 

0 488 60 

Beyaz 

2 

1 

1.530,00 






DALI DİMMERLER 
İÇİN 

DALI güc kaynağı, 
230V, 16 VDC, 250 mA 

0 035 15 

Beyaz 

- 

1 

868,00 







ORTAM AYDINLATMA KUMANDASI, ZAMAN AYARLI ANAHTAR. ZAMAN SAATİ, RÖLE, KORDONLU MEKANİZMALAR, KİLİTLİ MEKANİZMALAR 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

ft/Ad. 

Zaman ayartı anahtar 

0 784 20 

Beyaz 

2 

1 

525,00 

Programlanabilir zaman saati 

0 784 25 

Beyaz 

2 

1 

1.450,00 

Tek kutuptu röle 

0 766 90 

Beyaz 

2 

1 

668,00 

Grup panjur kumandası için röle 

0 676 22 

- 

2 

1 

562,00 

Kordontu vavien 10 A 

0 770 14 

Beyaz 

2 

1 

128,00 

Kordontu liht butonu 6 A 

0 770 44 

Beyaz 

2 

1 

145,00 

Kordon 1,5 m. 

0 898 05 

- 

- 

10 

98,90 

2 Konumlu kilitti anahtar, 6 A 

0 770 72 

Beyaz 

2 

1 

455,00 

3 Konumlu kilitti anahtar, 6 A 

0 770 73 

Beyaz 

2 

1 

526,00 
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Sistem Armada™ 


anahtar priz serisi 


ORTAM TERMOSTATLARI 



Açıklama 

Ref, 

Renk 

Modül 

Amb, 

b/Ad, 

Elektronik ortam termostatı 

0 767 20 

Beyaz 

2 

1 

901,00 

Haftalık prog, elektronik ortam termostatı 

0 767 21 

Beyaz 

5 

1 

2.720,00 

Ortam termostatı için algılayıcı 

0 767 23 

Beyaz 

2 

1 

293,00 

Sıva üstü ortam termostatı 

0 498 98 

Beyaz 

2 

1 

335,00 


PANJUR/STOR KUMANDALARI 



O 770 26 

GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ 



JlSÖ 


; 

jO 

0 767 03 

PRİZLER 


Açıklama 

Güç 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Anahtar 

500 W 

0 770 26 

Beyaz 

2 

10 

175,00 

0 792 26 

Alüminyum 

2 

1 

252,00 

Liht butonu 

500 W 

0 770 25 

Beyaz 

2 

10 

192,00 

0 792 25 

Alüminyum 

2 

1 

266,00 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Dijital parmak izi okuyucu, dikey 

0 767 03 

Beyaz 

5 

1 

18.400,00 

İç mekan kart okuyucu, dikey 

0 767 42 

Beyaz 

5 

1 

3.380,00 

Dış mekan kart okuyucu 

0 767 16 

Siyah 

- 

1 

3.530,00 

Kodlu klavye, dikey 

0 767 01 

Beyaz 

5 

1 

2.660,00 

Merkezi kontrol ünitesi 

0 767 04 

- 

- 

1 

10.600,00 

Yazılım 

0 767 06 

- 

- 

1 

14.900,00 

Anahtarlık giriş kartı 

0 767 10 

- 

- 

5 

238,00 

ISO tip giriş kartı 

0 767 11 

- 

- 

10 

73,70 

Giriş kartı kodlayıcısı 

0 767 05 

- 

- 

1 

6.930,00 





O 772 1 1 



0 771 18 0 776 03 


6 744 27 



ALMAN STD. VİDA 
BAĞLANTILI TOPRAKLI PRİZLER 

Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Çocuk korumalı 

0 772 13 

Beyaz 

2 

10 

40,70 

0 792 13 

Alüminyum 

2 

10 

73,50 

ALMAN STD. OTOMATİK 

Çocuk korumalı 

0 772 11 

Beyaz 

2 

10 

40,70 






BAĞLANTILI TOPRAKLI PRİZLER 

Çocuk korumalı 

0 772 18 

Kırmızı 

2 

10 

61,40 






ALMAN STD. 

45° açılı 

0 772 45 

Beyaz 

2 

10 

81,00 






45° AÇILI 

2x45° açılı 

0 772 52 

Beyaz 

4 

10 

115,00 

0 792 82 

Alüminyum 

4 

10 

157,00 

OTOMATİK BAĞLANTILI 

3x45° açılı 

0 772 53 

Beyaz 

6 

10 

133,00 

0 792 83 

Alüminyum 

6 

10 

184,00 

TOPRAKLI PRİZLER 

4x45° açılı 

0 772 54 

Beyaz 

8 

5 

152,00 






FRANSIZ STD. UPS PRİZ16A 

Çocuk korumalı antimikrobiyel 

0 771 18 

Kırmızı 

2 

10 

40,70 






İNGİLİZ STD. PRİZ13A 

Topraklı priz 

0 775 05 

Beyaz 

2 

10 

62,40 






KILAVUZ 

Kılavuzlu prizler için 

0 502 99 

Kırmızı 

- 

10 

11,60 






HER TÜRLÜ 
UYGULAMAYA UYGUN PRİZLER 

2x2 P+T 

3x2 P+T 

0 771 72 

0 771 73 

Kırmızı 

Kırmızı 

4 

6 

10 

10 

127,00 

153,00 






FRANSIZ STD. 45° AÇILI 

4x2 P+T 

0 771 74 

Kırmızı 

8 

5 

177,00 






VİDA BAĞLANTILI 
ALMAN STD. 
"DLP” PRİZLER 

"DLP" topraklı priz 

2 x "DLP" topraklı priz 

0 776 01 

0 776 02 

Beyaz 

Beyaz 

2 

4 

10 

10 

75,00 

107,00 

0 776 11 

0 776 12 

Kırmızı 

Kırmızı 

2 

4 

10 

10 

77,90 

115,00 

3 x "DLP" topraklı priz 

0 776 03 

Beyaz 

6 

10 

138,00 

0 776 13 

Kırmızı 

6 

10 

177,00 

4 x "DLP" topraklı priz 

0 776 04 

Beyaz 

8 

5 

171,00 

0 776 14 

Kırmızı 

8 

5 

200,00 

VİDA BAĞLANTILI 

2x2 P+T topraklı priz 

6 744 27 

Kırmızı 

4 

10 

119,00 






FRANSIZ STD. “DLP” PRİZLER 

3x2 P+T topraklı priz 

6 744 29 

Kırmızı 

6 

10 

156,00 
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anahtar priz serisi 


KABLO TUTUCULU MODÜL. KABLO ÇIKIŞLARI, BOŞLUK KAPAKLARI 




Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 


10 A, 4x1,5 mm 2 kablo kesiti 

0 775 51 

Beyaz 

2 

10 

252,00 

KABLO 

20 A, 4 mm2 kablo kesiti 

0 775 50 

Beyaz 

2 

10 

55,60 

ÇIKIŞLARI 

0 8 mm 

0 775 52 

Beyaz 

1 

10 

57,80 


22.5x45 mm 

0 770 70 

Beyaz 

1 

10 

14,60 

BOŞLUK 

45x45 mm 

0 770 71 

Beyaz 

2 

10 

19,60 

KAPAKLARI 

22.5x45 mm 

0 792 70 

Alüminyum 

1 

10 

44,50 


45x45 mm 

0 792 80 

Alüminyum 

2 

10 

53,90 

ETİKET 

Bombeli etiket taşıyıcı 

0 791 51 

- 

- 

10 

39,20 

TAŞIYICILAR 

Düz etiket taşıyıcı 

0 791 52 

- 

- 

10 

49,80 


KORUMA SİSTEMLERİ 


Açıklama 

Ref. 

Gerilim-Akım 

Renk 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

Parafudr, 50 Hz 

0 775 40 

16A, 250V 

Beyaz 

2 

1 

1.040,00 

Parafudr için yedek modül 

0 775 41 

16A, 250V 

- 

- 

1 

696,00 

Filtre, 50/60 Hz 

0 775 42 

6A.250V 

Beyaz 

2 

1 

1.330,00 

Termik manyetik sigorta, nötr 

0 775 21 

10A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

406,00 

Termik manyetik sigorta, nötr 

0 775 22 

16A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

430,00 

Kaçak akım koruma şalteri nötr, 30 mA 

0 775 31 

10A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

828,00 

Kaçak akım koruma şalteri nötr, 30 mA 

0 775 32 

16A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

866,00 

Kaçak akım koruma şalteri nötr, 10 mA 

0 775 33 

10A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

921,00 

Kaçak akım koruma şalteri nötr, 10 mA 

0 775 34 

16A, 230V 

Beyaz 

2 

1 

957,00 



OTEL SİSTEMLERİ 



0 784 45 + 0 898 06 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

Energy Saver anahtar 

0 784 45 

Beyaz 

2 

1 

578,00 

Energy Saver anahtarlık 

0 898 06 

- 

- 

10 

175,00 

Otel Od. Gösterge lambası ve 
zil butonu (koridora montaj) 

0 770 47 

Beyaz 

2 

5 

338,00 

Otel Od. Oda kontrol ünitesi 

0 770 48 

Beyaz 

2 

5 

228,00 


LCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ. STP PRİZLER 


Açıklama 

CAT6 STP 

CAT6A STP 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 


- 

0 765 73 

Beyaz 

1 

10 

129,00 


- 

0 794 73 

Alüminyum 

1 

10 

147,50 


- 

0 765 76 

Beyaz 

2 

10 

140,00 


- 

0 794 76 

Alüminyum 

2 

10 

161,00 

RJ45 STP priz 

- 

0 765 24 

Beyaz, Yeşil kapaklı 

2 

10 

178,00 


- 

0 765 25 

Beyaz, Turuncu kapaklı 

2 

10 

178,00 


0 765 63 

- 

Beyaz 

1 

10 

98,00 


0 765 83 

- 

Beyaz, Antimikrobiyel 

1 

10 

135,00 


0 765 66 


Beyaz 

2 

10 

121,00 

RJ45 STP priz kontrollü erişim, 

- 

0 765 99 

Beyaz 

2 

5 

290,00 

kırmızı kapaklı 

0 765 96 

- 

Beyaz 

2 

5 

220,00 

RJ45 STP 45° açılı Priz 

- 

0 765 08 

Beyaz 

2 

10 

174,00 

RJ45 STP 90° açılı Priz 

0 765 93 

- 

Beyaz 

2 

10 

140,00 


Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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LCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ. FTP PRİZLER 


Açıklama 

CAT5e FTP 

CAT6 FTP 

Renk 

Modül 

Amb. 

t/ Ad. 


- 

0 765 62 

Beyaz 

1 

10 

82,00 


- 

0 794 62 

Alüminyum 

1 

10 

127,00 


- 

0 765 82 

Beyaz, Antimikrobiyel 

1 

10 

113,00 


- 

0 765 65 

Beyaz 

2 

10 

101,50 


- 

0 794 65 

Alüminyum 

2 

10 

143,00 


- 

0 765 22 

Beyaz, Yeşil kapaklı 

2 

10 

129,00 

RJ45 FTP priz 

- 

0 765 23 

Beyaz, Turuncu kapaklı 

2 

10 

129,00 


0 765 52 

- 

Beyaz 

1 

10 

51,30 


0 794 52 

- 

Alüminyum 

1 

10 

79,00 


0 765 55 

- 

Beyaz 

2 

10 

63,50 


0 794 55 

- 

Alüminyum 

2 

10 

89,50 

RJ45 FTP priz kontrollü erişim, 
kırmızı kapaklı 

- 

0 765 95 

Beyaz 

2 

5 

188,00 

RJ45 FTP 90° priz 

- 

0 765 92 

0 794 92 

Beyaz 

Alüminyum 

2 

2 

10 

10 

130,00 

182,00 

RJ45 FTP 45° priz 

- 

0 765 05 

Beyaz 

2 

10 

109,00 

RJ45 FTP 45° ikili priz 

- 

0 765 06 

Beyaz 

2 

5 

193,00 

RJ45 FTP makaralı patch cordlu priz 

- 

0 765 33 

0 794 33 

Beyaz 

Alüminyum 

4 

4 

1 

1 

474,00 

520,00 

RJ45 FTP ikili soluclip aksesuarlı priz 

- 

0 765 46 

Beyaz 

3 

5 

188,00 

0 765 42 

- 

Beyaz 

3 

5 

165,00 


LCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ. UTP PRİZLER 



O 794 64 


f 



0 765 61 


Ife 

O 765 94 


@ r 

i _\ 

O 765 32 


Açıklama 

CAT5e UTP 

CAT6 UTP 

CAT6A UTP 

Renk 

Modül 

Amb. 

t/Ad. 


- 

- 

0 765 71 

Beyaz 

1 

10 

97,00 


- 

- 

0 794 71 

Alüminyum 

1 

10 

111,50 


- 

- 

0 765 26 

Beyaz, Yeşil kapaklı 

1 

10 

122,50 


- 

- 

0 765 27 

Beyaz, Turuncu kapaklı 

1 

10 

122,50 


- 

- 

0 765 74 

Beyaz 

2 

10 

106,00 


- 

- 

0 794 74 

Alüminyum 

2 

10 

121,50 


- 

0 765 61 

- 

Beyaz 

1 

10 

74,60 

RJ45 UTP priz 

- 

0 794 61 

- 

Alüminyum 

1 

10 

115,00 


- 

0 765 81 

- 

Beyaz, Antimikrobiyel 

1 

10 

103,00 


- 

0 765 64 

- 

Beyaz 

2 

10 

92,30 


- 

0 794 64 

- 

Alüminyum 

2 

10 

130,00 


0 765 51 

- 

- 

Beyaz 

1 

10 

46,60 


0 794 51 

- 

- 

Alüminyum 

1 

10 

68,90 


0 765 54 

- 

- 

Beyaz 

2 

10 

55,60 


0 794 54 

- 

- 

Alüminyum 

2 

10 

77,50 

RJ45 UTP priz kontrollü erişim, 
kırmızı kapaklı 

- 

- 

0 765 90 

Beyaz 

2 

5 

270,00 

- 

0 765 94 

- 

Beyaz 

2 

5 

171,00 

0 765 97 

- 

- 

Beyaz 

2 

5 

146,00 

RJ45 UTP 90° priz 

- 

0 765 91 

- 

Beyaz 

2 

10 

118,00 

RJ45 UTP ikili soluclip 

- 

0 765 44 

- 

Beyaz 

3 

5 

171,00 

aksesuarlı priz 

0 765 41 

- 

- 

Beyaz 

3 

5 

146,00 

RJ45 UTP makaralı patch cordlu 

- 

0 765 32 

- 

Beyaz 

4 

1 

431,00 

priz 

0 765 30 

- 

- 

Beyaz 

4 

1 

412,00 


- 

- 

0 765 09 

Beyaz 

2 

10 

132,00 

RJ45 UTP 45° priz 

- 

0 765 03 

- 

Beyaz 

2 

10 

98,80 


0 765 01 

- 

- 

Beyaz 

2 

10 

61,60 

RJ45 UTP 45° ikili priz 

- 

0 765 04 

- 

Beyaz 

2 

5 

175,00 

0 765 02 

- 

- 

Beyaz 

2 

5 

97,90 


SİSTEM ARMADA FACEPLATE 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

fc/Ad. 

Sistem Armada tekli faceplate 

0 786 04 

Beyaz 

2 

10 

25,00 

Sistem Armada ikili faceplate 

0 786 10 

Beyaz 

2 

10 

27,50 
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Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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RJ11 FİŞLER 


Fişler 

Kontak 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

RJ 11 

4 

0 517 01 

50 

7,74 

RJ 12 

6 

0 517 02 

50 

7,19 

RJ 45 

8 

0 517 03 

50 

9,63 

RJ 45 

9 

0 517 04 

50 

17,60 


LCS 2 HYPRA ADAPTÖR 


& 

O 539 49 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

İP 55, IK 07, Sistem Armada, 2 modül 

0 539 49 

Gri/ Beyaz 

2 

5 

188,00 


TELEFON ve BİLGİ-İŞLEM PRİZLERİ 



0 775 91 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 


RJ 11 priz, 4 kontak 

0 787 30 

Beyaz 

1 

10 

60,00 

TELEFON 

0 787 31 

Beyaz 

2 

10 

74,60 

PRİZLERİ 

RJ 12 priz, 6 kontak 

0 787 32 

Beyaz 

2 

10 

91,20 


RJ 45 ISDN priz 

0 787 34 

Beyaz 

2 

10 

108,00 


Dişi USB prizi, USB cihazların data transferi için 

0 787 61 

Beyaz 

1 

1 

230,00 


0 792 84 

Alüminyum 

1 

1 

284,00 

7ı 

Önceden Sonlandırılmış dişi USB prizi, 

USB cihazların data transferi için 

0 787 46 

Beyaz 

1 

1 

238,00 

İkili USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 3A, A+C Tipi 

0 775 92 

Beyaz 

2 

1 

362,00 

0 775 94 

İkili USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 3A, A+C Tipi 

0 793 92 

Alüminyum 

2 

1 

406,00 

İkili USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 3A, C+C Tipi 

0 775 90 

Beyaz 

2 

1 

423,50 

USB PRİZLERİ 

İkili USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 3A, C+C Tipi 

0 793 90 

Alüminyum 

2 

1 

475,00 


Tekli USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 1,5A, C Tipi 

0 775 89 

Beyaz 

1 

10 

205,80 


Tekli USB Priz, Telefon şarjı için, 5V, 1,5A, C Tipi 

0 793 89 

Alüminyum 

1 

10 

230,00 


Tekli USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 1,1 A 

0 775 91 

Beyaz 

1 

10 

178,00 


0 793 91 

Alüminyum 

1 

10 

196,00 


İkili USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 2,4A 

0 775 94 

0 793 94 

Beyaz 

Alüminyum 

2 

2 

5 

1 

259,00 

290,00 

DİĞER BİLGİ - İŞLEM PRİZLERİ 
(SUB D PRİZLER) 

RS 232 için 9 kontak vidalı bağlantı 

0 787 65 

Beyaz 

2 

1 

350,00 


Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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AUDIO-VİDEO PRİZLER 


r"r’ 

0 787 77 o 787 78 



O 787 58 


Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

fr/Ad. 

Önceden sonlandırılmış HD15 priz 

0 787 77 

Beyaz 

1 

1 

290,00 

0 793 77 

Alüminyum 

1 

1 

353,00 

Dişi HD15 priz 

0 787 72 

Beyaz 

1 

1 

130,00 

HD15 priz, vida bağlantılı 

0 787 57 

Beyaz 

2 

1 

263,00 

0 792 57 

Alüminyum 

2 

1 

328,00 

HD15 priz + 3,5mm jack 

0 787 74 

Beyaz 

2 

1 

297,00 

3,5 mm jack plug için priz, vidalı bağlantı 

0 787 64 

Beyaz 

1 

1 

125,00 

3,5 mm jack plug için priz, vidalı bağlantı 

0 792 64 

Alüminyum 

1 

1 

143,50 

3,5 mm jack plug için priz, lehimli bağlantı 

0 787 73 

Beyaz 

1 

1 

100,00 

Önceden sonlandırılmış HDMI priz 

0 787 78 

Beyaz 

1 

1 

367,00 

Önceden sonlandırılmış HDMI priz 

0 793 78 

Alüminyum 

1 

1 

445,00 

İkili RCA priz (audio için) 

0 787 53 

Beyaz 

1 

1 

209,00 

Üçlü RCA priz (audio-video için) 

0 787 54 

Beyaz 

1 

1 

279,00 

Üçlü RCA priz (audio-video için) 

0 792 54 

Alüminyum 

1 

1 

354,00 

XLR priz, 3 pinli 

0 787 55 

Beyaz 

2 

1 

445,00 

XLR priz, 3 pinli 

0 792 55 

Alüminyum 

2 

1 

537,00 

4 kutuplu speakon 

0 787 60 

Beyaz 

2 

1 

356,00 

Hoparlör prizi 

0 787 50 

Beyaz 

1 

10 

40,00 

Hoparlör prizi 

0 787 51 

Beyaz 

2 

10 

56,30 

100V ses kontrol anahtarı 

0 787 76 

Beyaz 

2 

1 

737,00 

BNC75 Ohm priz 

0 787 58 

Beyaz 

1 

1 

324,00 

Video dağıtım bloğu, 6"F" konnektörlü blok 

0 335 34 

- 

6 

1 

250,00 


TV / RD / SAT PRİZLERİ 



O 787 93 O 787 86 



O 787 76 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

fc/Ad. 



0 787 93 

Beyaz 

1 

5 

47,00 

TV/RD/SAT 

TV prizi yıldız erkek 

0 787 82 

Beyaz 

2 

10 

63,40 

PRİZLERİ 


0 792 92 

Alü. 

2 

10 

97,20 


"F" tipi TV prizi 

0 787 80 

Beyaz 

2 

10 

78,90 


TV/RD/SAT prizi, yıldız 

0 787 86 

0 792 96 

Beyaz 

Alü. 

2 

2 

10 

10 

160,00 

228,00 


Sesli İkaz, 230V, 70 dB 

0 766 41 

Beyaz 

2 

10 

463,00 

SESLİ İKAZ 
VE ZİL 
ANAHTARI 

Elektronik Zil, 12-24-48 VDC, 80 dB 

0 766 42 

Beyaz 

2 

1 

715,00 


100 V ses kontrol anahtarı - 
ürüne bağlı hoparlör gücü maks. 25 W 

0 787 76 

Beyaz 

2 

10 

737,00 
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Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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KABLO ve CORDLAR 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t>/Ad. 

HD15 Kablo, 20m 

0 327 81 

1 

1.520,00 

HD15 cord, 2m 

0 517 29 

1 

250,00 

HD15 cord, 5m 

0 517 30 

1 

340,00 

HD15 cord, lOm 

0 517 23 

1 

490,00 

HD15 cord, 15m 

0 51731 

1 

640,00 

HDMI cord, im 

0 517 32 

1 

260,00 

HDMI cord, 2m 

0 517 33 

1 

310,00 

HDMI cord, 3m 

0 517 34 

1 

355,00 

HDMI cord, 5m 

0 517 27 

1 

415,00 

HDMI cord, 7m 

0 517 35 

1 

475,00 

HDMI cord, 15m 

0 517 36 

1 

900,00 

XLR cord, lOm 

0 517 24 

1 

450,00 

HD15 cord+3.5mm jack, 2m 

0 517 22 

1 

268,00 

HDMI adaptör (51720 ref. ile kullanılır) 

0 779 30 

1 

1.200,00 



ETİKETLENEBİLİR IŞIKLI GÖSTERGE 



Açıklama 

Renk 

Modül 

Amb. 

t/ Ad. 

Beyaz LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W) 

0 785 20 

2 

5 

191,00 

Mavi LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W) 

0 785 21 

2 

5 

191,00 

Mekanizma üzerinde konfig. edileb. 2 renk seç..kırmızı veya yeşil LED 

0 785 24 

2 

5 

206,00 

Beyaz LED'li gösterge (1 W) 

0 785 22 

5 

1 

539,00 

Mavi LED'li gösterge (1 W) 

0 785 23 

5 

1 

539,00 


HAREKET DEDEKTÖRLÜ ENGEL AYDINLATMA 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

Hareket dedektörlü engel aydınlatma, 2 modül 

0 785 11 

1 

1.320,00 


IŞIKLI GÖSTERGELER 



O 785 70 



O 785 72 


Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

fc/Ad. 

Kırmızı gösterge (0,2 W veya 1 W) 

0785 70 

2 

10 

125,00 

Beyaz gösterge (0,2 W veya 1 W) 

0785 71 

2 

10 

125,00 

Yeşil gösterge (0,2 W veya 1 W) 

0785 72 

2 

10 

125,00 

Mavi gösterge (0,2 W veya 1 W) 

0785 73 

2 

10 

125,00 


Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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ANTİMİKROBİYEL 



0 785 01 


0 787 05 


0 787 22 



0 770 80 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

fc/Ad. 


Etiketli yansıtıcı 230 V (1 W) 

0 785 01 

Beyaz 

1 

10 

88,80 

ETİKETLİ 

İkili etiketli yansıtıcı 230 V (1 W) 

0 785 02 

Beyaz 

1 

10 

116,00 

YANSITICILAR 

Etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W) 

0 785 51 

Beyaz 

1 

10 

189,00 


İkili etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W] 

0 785 52 

Beyaz 

1 

10 

241,00 

TOPRAKLAMA 

Topraklama prizi 

0 787 00 

Beyaz 

1 

1 

143,00 

PRİZİ ve FİŞİ 

Topraklama fişi 

7 759 93 

- 

- 

10 

445,00 

PANJUR STOR KUMANDA ANAHTARI 

500 W 

0 787 05 

Beyaz 

2 

10 

227,00 

DOKUNMATİK 

Anahtar nötrlü 

0 787 09 

Beyaz 

2 

1 

1.070,00 

KUMANDALAR 

Liht butonu NA kontak 

0 787 13 

Beyaz 

1 

1 

979,00 

RJ 45 DATA PRİZLERİ 

RJ45 Cat 6 UTP priz 

0 765 81 

Beyaz 

1 

10 

103,00 


Vavien, 10 A 

0 787 10 

Beyaz 

1 

10 

44,50 







ANAHTAR 

0 787 11 

Beyaz 

2 

10 

50,00 

ve 

Işıklı vavien, 10 A 

0 787 12 

Beyaz 

2 

10 

75,00 

LİHT 

Liht butonu, 6 A 

0 787 14 

Beyaz 

1 

10 

54,70 

BUTONLARI 

0 787 15 

Beyaz 

2 

10 

61,70 


Işıklı liht butonu, 6 A 

0 787 16 

Beyaz 

2 

10 

81,30 


Etiketli liht butonu, 6 A 

0 770 43 

Beyaz 

2 

10 

68,30 



0 787 22 

Beyaz 

2 

10 

44,50 


Yatay 

0 787 24 

Beyaz 

4 

10 

58,80 



0 787 26 

Beyaz 

6 

10 

65,90 

ÇERÇEVELER 

İP 44 

0 788 80 

Beyaz 

2 

5 

152,00 


İkili dikey 

0 787 23 

Beyaz 

2x2 

10 

103,00 


İkili yatay 

0 787 25 

Beyaz 

2x2 

10 

103,00 

BOŞLUK 

Boşluk kapağı 

0 787 20 

Beyaz 

1 

10 

30,50 

KAPAKLARI 

0 787 21 

Beyaz 

2 

10 

34,00 

SENSÖRLÜ ANAHTAR 

Sensörlü anahtar 10 AX 

0 766 66 

Beyaz 

2 

1 

1.290,00 

HAVALANDIRMA KONTROL ANAHTARI 

Vavien anahtar, kontrollü mekanik havalandırma 
direkt kontrolü 10 AX 

0 770 27 

Beyaz 

2 

10 

96,10 

KABLO TUTUCULU MODÜL 

Kablo tutuculu modül 

0 770 80 

Beyaz 

1 

1 

152,00 


ANTİMİKROBİYEL PRİZLER 



0 772 16 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Modül 

Standart 

Bağlantı tipi 

Amb. 

fc/Ad. 



0 787 02 

Beyaz 

2 

Alman 

Vida 

10 

61,40 


Topraklı şebeke prizi 

0 772 16 

Yeşil 

2 

Alman 

Otomatik 

10 

61,40 


0 772 17 

Turuncu 

2 

Alman 

Otomatik 

10 

61,40 

PRİZLER 


0 772 20 

Kırmızı 

2 

Alman 

Vida 

10 

61,40 

2P+T 

Topraklı UPS prizi 

0 771 18 

Kırmızı 

2 

Fransız 

Otomatik 

10 

40,70 


Kapaklı topraklı priz 

0 772 19 

Beyaz 

2 

Alman 

Otomatik 

10 

77,40 


ANTİMİKROBİYEL BAS-ÇEK MEKANİZMAM TOPRAKLI PRİZ 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

Engelli kişiler için, üzerindeki kol ile fiş kolayca çıkarılabilir 

0 772 31 

1 

574,00 



0 772 31 
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ÇERÇEVELER 


Ref. 

Renk 

Modül 

Montaj 

Amb. 

fc/Ad. 

Ref. 

Renk 

Modül 

Montaj 

Amb. 

t/ Ad. 

0 788 01 

Beyaz 

1 

Yatay 

10 

24,60 

0 793 01 

Alüminyum 

1 

Yatay 

5 

51,40 

0 788 02 

Beyaz 

2 

Yatay 

10 

10,80 

0 793 02 

Alüminyum 

2 

Yatay 

10 

63,10 

0 788 03 

Beyaz 

3 

Yatay 

10 

28,30 

0 793 03 

Alüminyum 

3 

Yatay 

5 

71,10 

0 788 14 

Beyaz 

4 

Yatay 

10 

29,80 

0 793 14 

Alüminyum 

4 

Yatay 

5 

79,80 

0 788 15 

Beyaz 

5 

Yatay 

10 

32,50 

0 793 15 

Alüminyum 

5 

Yatay 

5 

88,80 

0 788 25 

Beyaz 

5 

Dikey 

10 

32,50 

0 793 25 

Alüminyum 

5 

Dikey 

5 

88,80 

0 788 04 

Beyaz 

2x2 

Yatay 

10 

30,50 

0 793 04 

Alüminyum 

2x2 

Yatay 

5 

91,50 

0 788 22 

Beyaz 

2x2 

Dikey 

10 

29,30 

0 793 22 

Alüminyum 

2x2 

Dikey 

5 

91,50 

0 788 16 

Beyaz 

6 

Yatay 

10 

38,40 

0 793 16 

Alüminyum 

6 

Yatay 

5 

99,60 

0 788 18 

Beyaz 

8 

Yatay 

10 

47,00 

0 793 18 

Alüminyum 

8 

Yatay 

5 

118,00 

0 788 06 

Beyaz 

3x2 

Yatay 

10 

51,80 

0 793 06 

Alüminyum 

3x2 

Yatay 

5 

114,00 

0 788 23 

Beyaz 

3x2 

Dikey 

10 

51,80 

0 793 23 

Alüminyum 

3x2 

Dikey 

5 

114,00 

0 788 10 

Beyaz 

10 

Yatay 

1 

67,90 

0 793 10 

Alüminyum 

10 

Yatay 

1 

138,00 

0 788 08 

Beyaz 

4x2 

Yatay 

1 

72,20 

0 793 08 

Alüminyum 

4x2 

Yatay 

1 

142,00 

0 788 30 

Beyaz 

2x5 

Dikey 

5 

101,00 

0 793 30 

Alüminyum 

2x5 

Dikey 

1 

189,00 

0 788 38 

Beyaz 

2x2x2 

Yatay 

5 

126,00 

0 793 38 

Alüminyum 

2x2x2 

Yatay 

1 

217,00 

0 788 36 

Beyaz 

2x6 

Yatay 

5 

135,00 

0 793 36 

Alüminyum 

2x6 

Yatay 

1 

226,00 

0 788 37 

Beyaz 

2x8 

Yatay 

5 

167,00 

0 793 37 

Alüminyum 

2x8 

Yatay 

1 

275,00 

0 788 32 

Beyaz 

2x3x2 

Yatay 

5 

153,00 

0 793 32 

Alüminyum 

2x3x2 

Yatay 

1 

245,00 

0 788 28 

Beyaz 

2x10 

Yatay 

1 

293,00 

0 793 28 

Alüminyum 

2x10 

Yatay 

1 

326,00 


0 788 25 

SİSTEM ARMADA KAİDELER 



Modül sayısı 

Montaj şekli 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

1 

Vidalı 

0 802 50 

10 

23,60 

2 

Vidalı 

0 802 51 

10 

10,60 

2 

Tırnaklı (27mm) 

0 802 61 

10 

22,80 

2 

Tırnaklı (37mm) 

0 802 69 

10 

35,70 

3 

Vidalı 

0 802 59 

5 

33,10 

2x2 veya 4/5 

Vidalı 

0 802 52 

10 

38,70 

3x2 veya 6/8 

Vidalı 

0 802 53 

5 

52,90 

4x2 veya 10 

Vidalı 

0 802 54 

5 

89,40 

2x(2x2) veya 2x(4/5) 

Vidalı 

0 802 64 

5 

124,00 

2x(3x2) veya 2x(6/8) 

Vidalı 

0 802 66 

5 

154,00 

2x 10 

Vidalı 

0 802 68 

5 

194,00 


SİSTEM ARMADA IŞIKLI KAİDELER 



0 802 62 



Yıllık enerji tüketimi 


Modül sayısı 

Yatay/Dikey 

Montaj şekli 

kWh 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

2 

- 

Vidalı 

0,3 

0 802 60 

1 

354,00 

2 

- 

Vidalı 

1,4 

0 802 62 

1 

413,00 

2x2 veya 4/5 

Dikey 

Vidalı 

0,3 

0 802 57 

1 

668,00 

2x2 veya 4/5 

Yatay 

Vidalı 

0,3 

0 802 58 

1 

668,00 


KAİDELER İÇİN BOŞLUK KAPAKLARI 


Modül sayısı 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

4 

0 791 04 

10 

9,12 

6 

0 791 06 

10 

10,10 

10 

0 791 10 

10 

11,10 
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OCAK 2019 


Sistem Armada™ 


sıva üstü buatlar 
Donatılabilir sütunlar, mini sütunlar ve balıksırtı kanal 

Aile: L 


SIVA ÜSTÜ BUATLAR 


Açıklama 

Ref. 

Modül 

Montaj 

Amb. 

b/Ad. 

802 51 referanstı kaide 

0 802 81 

2 

Yatay 

5 

18,80 

802 59 referanslı kaide 

0 802 89 

3 

Yatay 

2 

61,70 

802 52 referanslı kaide 

0 802 85 

4/5 veya 2x2 

Yatay 

5 

38,40 


0 802 82 

5 veya 2x2 

Dikey 

5 

38,40 

802 53 referanslı kaide 

0 802 86 

6/8 veya 3x2 

Yatay 

5 

64,70 


0 802 83 

3x2 

Dikey 

5 

62,40 

802 54 referanslı kaide 

0 802 84 

10 veya 4x2 

Yatay 

2 

111,00 

802 64 referanslı kaide 

0 802 74 

2x5, 2x(2x2) 

Dikey 

1 

131,00 

802 66 referanslı kaide 

0 802 76 

2x6/8, 2x(3x2) 

Yatay 

1 

166,00 

802 68 referanslı kaide 

0 802 78 

2x10 

Yatay 

1 

241,00 

Modüler raylara montaj için 
modüler kaide, 46,3 mm genişlik 

0 802 99 

- 

Yatay 

10 

18,90 


DONATILABİLİR SÜTUNLAR ve MİNİ SÜTUNLAR 


T7 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Bölme 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 


Yükseklik 2,70 m. 

0 307 08 

Alüminyum 

4 

- 

1 

3.020,00 


Yükseklik 3,90 m. 

0 307 09 

Alüminyum 

4 

- 

1 

3.920,00 

SÜTUNLAR 

Yükseklik 2,70 m. 

0 307 35 

Beyaz 

2 (Yarım Sütun) 

- 

1 

2.110,00 


Yükseklik 3,90 m. 

0 307 36 

Beyaz 

2 (Yarım Sütun) 

- 

1 

2.560,00 

HAREKETLİ SÜTUNLAR 

Yükseklik 2 m. 

0 307 00 

Alüminyum 

4 

- 

1 

5.990,00 

MİNİ SÜTUNLAR 

Yükseklik 68 cm. 

0 307 29 

Alüminyum 

4 

- 

1 

1.260,00 


Uzunluk 215 mm. 

0 307 78 

Alüminyum 

- 

4 

1 

170,00 

DONATILABİLİR 

Uzunluk 325 mm. 

0 307 79 

Alüminyum 

- 

8 

1 

277,00 

MONTAJ 

Uzunluk 415 mm. 

0 307 80 

Alüminyum 

- 

12 

1 

441,00 

BLOKLARI 

Modüler cihazlar için kaide, alüminyum 

0 307 87 

Alüminyum 

- 

- 

1 

97,10 



Açıklama 

Ref. 

Renk 

Bölme 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

SÜTUNLAR 

Yükseklik 2,70 m. 

0 307 03 

Beyaz 

4 

- 

1 

2.540,00 


Yükseklik 3,90 m. 

0 307 07 

Beyaz 

4 

- 

1 

3.140,00 

MİNİ SÜTUNLAR 

Yükseklik 68 cm. 

0 307 42 

Beyaz 

4 

- 

1 

971,00 


Uzunluk 215 mm. 

0 310 65 

Beyaz 

- 

4 

1 

142,00 

DONATILABİLİR 

Uzunluk 325 mm. 

0 310 66 

Beyaz 

- 

8 

1 

234,00 

MONTAJ 

Uzunluk 415 mm. 

0 310 67 

Beyaz 

- 

12 

1 

370,00 

BLOKLARI 

Modüler cihazlar için kaide, alüminyum 

0 310 69 

Beyaz 

- 

- 

5 

67,30 



0 307 09 


BALIKSIRTI KANAL 





• 





Açıklama 

RAL 7016 

RAL 9003 

Amb. 

b/Ad. 

BALIKSIRTI KANAL 

Uzunluk 2 m., 92x20 mm, yapışkanlı 

0 328 00 

- 

20 

111,00 


Sonlandırma kapağı 

0 328 07 

- 

10 

39,30 


Kapak birleştirme parçası 

0 328 03 

- 

10 

64,80 

AKSESUARLAR 

Değişken dirsek 

0 328 02 

- 

5 

142,00 


Süpürgelik olarak kullanıldığında 

6x60 veya 20x75'e geçiş aparatı 

- 

0 328 05 

1 

301,00 


20x120 kablo kanalına geçiş aparatı 

- 

0 328 06 

1 

346,00 


35x140 ya da 35x170'e geçiş aparatı 

- 

0 328 10 

1 

298,00 


Dağıtım buatı 

0 328 01 

- 

5 

573,00 

DLP GULOTLARDAN 

40 mm kapak için 

- 

0 107 70 + 0 106 90 

5/5 

130,00+186,00 

BALIKSIRTI KANALA 

65 mm kapak için 

- 

0 107 71 + 0 106 90 

5/5 

137,00+186,00 

GEÇİŞ AKSESUARI 

85 mm kapak için 

- 

0 107 72 + 0 106 90 

5/5 

143,00+186,00 


130 mm kapak için 

- 

0 107 74 + 0 106 90 

5/5 

152,00+186,00 


40 m: 0 107 70+ 0 106 90 
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P legrand 


Döşeme altı dağıtım sistemleri 


toplantı odası blokları 


Aile: L 


DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMLERİ 



0 880 61 0 880 60 


0 880 63 



Açıklama 

Ref 

Renk 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

IP66 

Çıkarılabilir kapak 

0 880 60 

Pirinç 

4 

1 

1.260,00 

DÖŞEME ALTI 

Çıkarılabilir kapak 

0 880 61 

Paslanmaz çelik 

4 

1 

1.260,00 

BUATLAR 

Menteşeli kapak 

0 880 63 

Pirinç 

4 

1 

1.350,00 


Menteşeli kapak 

0 880 64 

Paslanmaz çelik 

4 

1 

1.350,00 

IP66 DÖŞEME ALTI BUATLAR 
İÇİN ŞAP ALTI KASA 

Min. şap yüksekliği 65mm 

0 880 69 

- 

- 

1 

168,00 

IP55 KABLO ÇIKIŞ AKSESUARI 

0 170 mm 

0 880 62 



1 

915,00 



0 896 07 



0 896 21 




• 






Açıklama 

RAL 7031 

RAL 1019 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 



0 896 05 

- 

12 

1 

629,00 


Donatılabilir, 
inoks kapaklı 

0 896 10 

- 

18 

1 

690,00 

YÜKSEKLİĞİ 

0 896 15 

- 

24 

1 

919,00 

75 - 105 mm 


0 896 06 

- 

12 

1 

545,00 

AYARLANABİLİR 


_ 

0 896 07 

12 

1 

580,00 

DÖŞEME ALTI 

Donatılabilir, 
halı veya parke için 
kapaklı 

0 896 11 


18 

1 

606,00 

BUATLAR 

- 

0 896 12 

18 

1 

641,00 


0 896 16 

- 

24 

1 

795,00 



- 

0 896 17 

24 

1 

838,00 


Donatılabilir, 

0 896 20 

- 

10 

1 

687,00 

YÜKSEKLİĞİ 

inoks kapaklı 

0 896 25 

- 

16 

1 

820,00 

AZALTILMIŞ OLAN 


0 896 21 

- 

10 

1 

599,00 

DÖŞEME ALTI 

Donatılabilir, 

- 

0 896 22 

10 

1 

641,00 

BUATLAR 

halı veya parke için 

0 896 26 

- 

16 

1 

714,00 

(65 mm) 

kapaklı 

- 

0 896 27 

16 

1 

749,00 

YÜKSEKLİĞİ 







AZALTILMIŞ OLAN 
DÖŞEME ALTI 

Donatılabilir, halı için kapaklı 

0 880 70 

- 

16 

1 

745,00 

BUAT <50 mm) 








GEÇİŞ BUATL DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZİ VE SIVA ALTI MONTAJ KASASI, ŞAP ALTI BETON İÇİN BUATLAR VE YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ (50 MM) DÖŞEME ALTI BUATLAR İÇİN AKSESUARLAR 



0 893 07 



Açıklama 

Ref 

Materyal 

Modül 

Amb. 

b/Ad. 

GEÇİŞ BU ATI 

Master Box İP 20-1K 08, teknik 
döşemeler için 

0 893 07 

Alüminyum- 

Polyester 

- 

1 

441,00 

DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZİ 

Döşeme prizi 

0 896 44 

Plastik 

3 

1 

110,00 

VE SIVA ALTI MONTAJ KASASI 

0896 44 ile birlikte kullanılır 

0 896 49 

Plastik 

3 

1 

71,00 

ŞAP ALTI 

Yüksekliği azaltılmış 

0 896 30 

- 

10-12 

1 

337,00 

BETON İÇİN 

(65 mm) ve yüksekliği ayarlanabilir 

0 896 31 

- 

18 

1 

337,00 

BUATLAR 

(75-105 mm) döşeme altı buatlar için 

0 896 32 

- 

16-24 

1 

337,00 


Yüksekliği azaltılmış döşeme altı buat 
için (50 mm) 

0 880 73 

- 

16 

1 

437,00 

YÜKSEKLİĞİ 

İnoks Sonlandırma 

0 880 72 

İnoks 

- 

1 

304,00 

AZALTILMIŞ (50 mm) 







DÖŞEME ALTI 
BUAT İÇİN 
AKSESUARLAR 

Yükseltilmiş döşeme kablo geçişi için 

0 880 71 

Plastik 

- 

1 

410,00 


DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

HER TÜRLÜ TOPLANTI 

8x Alman std. topraklı priz 

6 535 74 

1 

2.980,00 

MASASI İÇİN ÖZEL 
(Alman Standardı) 

8x Alman std. topraklı priz + 

1 qiriş 6 çıkışlı svvitch 10/100 base T 

6 535 75 

1 

8.970,00 

U DÜZENLİ TOPLANTI MASALARI İÇİN ÖZEL 
(Alman Standardı) 

6x Alman std. topraklı priz + 

6 çıkışlı svvitch 10/100 base T 

6 535 70 

1 

5.850,00 
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Masa altı bloklar, 


bürotik bloklar, 

Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar 


Aile: L 


DONATILMIŞ MASA ALTI BLOKLAR 



0 534 88 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

6x Şebeke 

6 534 02 

1 

652,00 

3x Şebeke + 3x UPS 

6 534 07 

1 

671,00 

2x RJ45 CAT6 FTP data prizi bloğu, çift taraflı RJ45 girişli 

0 534 88 

1 

566,00 

2x RJ45 CAT6 UTP data prizi bloğu + 2x1 modül boşluk kapağı 

0 534 91 

1 

291,00 

2x RJ45 CAT6 FTP data prizi bloğu + 2x1 modül boşluk kapağı 

0 534 95 

1 

341,00 


DONATILABİLİR BÜROTİK BLOKLAR 



Açıklama 

Ref 

Renk 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

Donatılabilir 

0 546 90 

Beyaz 

8 

1 

406,00 

Bürotik 

0 546 91 

Beyaz 

12 

1 

462,00 

Bloklar 

0 546 92 

Beyaz 

16 

1 

535,00 

Bürotik bloğun 
masa üzerine 
sabitlenmesi için 
aksesuar 

0 546 99 

- 

- 

5 

145,00 

Kablo spirali 

0 535 98 

Beyaz 

- 

1 

761,00 


POP-UP DONATILABİLİR DÖŞEME ALTI BUATLAR 


Ref. 

Renk 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

0 540 10 

Mat Alüminyum 

3 

1 

233,00 

0 540 11 

Mat Alüminyum 

4 

1 

275,00 

0 540 12 

Mat Alüminyum 

6 12x3) 

1 

493,00 

0 540 13 

Mat Alüminyum 

8 12x4) 

1 

580,00 

0 540 15 

Altın 

3 

1 

349,00 

0 540 16 

Altın 

4 

1 

406,00 

0 540 17 

Altın 

6 12x3) 

1 

744,00 

0 540 18 

Altın 

8 12x4) 

1 

850,00 

0 540 20 

Satine Çelik 

3 

1 

349,00 

0 540 21 

Satine Çelik 

4 

1 

406,00 

0 540 22 

Satine Çelik 

6 [2x3] 

1 

744,00 

0 540 23 

Satine Çelik 

8 [2x4] 

1 

850,00 



O 540 13 Tüm referanslar uygun montaj kiti ile tamamlanmalıdır. 


POP-UP YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İÇİN MONTAJ KİTİ 


POP-UP'LAR İÇİN MAKARALI PATCH CORDLAR 



O 540 06 


Ref. 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

0 540 05 

3 

1 

97,10 

0 540 06 

4 

1 

114,00 

0 540 07 

6 (2x3) 

1 

203,00 

0 540 08 

8 (2x4) 

1 

239,00 


Açıklama 

Ref 

Amb. 

•b/Ad. 

RJ45 Cat6 UTP 

0 540 34 

1 

408,00 

USB/Mikro-USB 

0 540 36 

1 

264,00 


POP-UP ŞAP ALTI BETON ZEMİNLER İÇİN DÖŞEME ALTI BUATLAR 





6 503 90 



Ref. 

Modül 

Amb. 

•b/Ad. 

METAL 

0 540 00 

3 

1 

25,80 

DÖŞEME ALTI 

0 540 01 

4 

1 

30,80 

BUATLAR 

0 540 02 

6 12x3) 

1 

64,60 


0 540 03 

8 12x4) 

1 

68,60 

PLASTİK DÖŞEME ALTI 

6 503 90 

3 

1 

36,20 

BUATLAR 

6 503 31 

6 

10 

78,50 
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P legrand 


Pop-up masa buatları, dekoratif masa prizleri ve 


P 44 IK 08 donatılabilir döşeme prizleri 


Aile: L 




POP-UP DONATILABİLİR MASA BUATLARI 



POP-UP DONATILMIŞ MASA BUATLARI 


Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

fc/Ad. 

Satine Çelik - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 00 

4 

1 

616,00 

Beyaz - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 01 

4 

1 

728,00 

Mat Siyah - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 02 

4 

1 

616,00 

Satine Çelik - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 03 

8 12X41 

1 

1.180,00 

Beyaz - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 04 

8 12X41 

1 

1.460,00 

Mat Siyah - Montaj kiti ile temin edilir 

6 540 05 

8 (2X4) 

1 

1.180,00 


Açıklama 

Ref. 

Modül 

Amb. 

t/Ad. 

Beyaz - Alman standardı topraklı priz + İkili USB priz + 2m uzunluğunda 
fiş - Montaj kiti ile birlikte temin edilir 

6 540 08 

4 

1 

1.680,00 

Satine Çelik - Alman standardı topraklı priz + İkili USB priz + 2m uzunluğunda 
fiş - Montaj kiti ile birlikte temin edilir 

6 540 09 

4 

1 

1.570,00 

Beyaz - Alman standardı topraklı priz + 2XRJ45 UTP data prizi + HD15 ve 3,5 
mm Jack + 2m uzunluğunda fiş + 3m uzunluğunda makaralı RJ45 patchcord + 
Dişi VGA Kablo + 3,5 mm Dişi Jack Kablo - Montaj kiti ile birlikte temin edilir 

6 540 12 

8 12X4) 

1 

2.800,00 

Satine Çelik - Alman standardı topraklı priz + 2XRJ45 UTP data prizi + HD15 ve 
3,5 mm Jack + 2m uzunluğunda fiş + 3m uzunluğunda makaralı RJ45 patchcord 
+ Dişi VGA Kablo + 3,5 mm Dişi Jack Kablo - Montaj kiti ile birlikte temin edilir 

6 540 13 

8 12X4) 

1 

2.690,00 


DONATILMIŞ DEKORATİF MASA PRİZLERİ 



O 540 86 


DONATILABİLİR DEKORATİF MASA PRİZLERİ 



O 540 70 


4#? 

O 540 67 



O 540 66 


İP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ 


1x TOPRAKLI 
PRİZ+KABLO 

USB TELEFON 
ŞARJ ÇIKIŞI 

RJ45 MAKARALI 
PATCH CORD 

Ref. 

Renk 

Amb. 

fc/Ad. 

Var 

Yok 

Yok 

0 540 80 

Beyaz 

1 

426,00 

Var 

Yok 

Yok 

0 540 81 

Siyah 

1 

426,00 

Var 

Yok 

Yok 

0 540 82 

Satine Çelik 

1 

500,00 

Var 

Var 

Var, 5 V, 750 mA 
Var, 5 V, 750 mA 

Yok 

Yok 

0 540 85 

0 540 86 

Beyaz 

Siyah 

1 

1 

777,00 

777,00 

Var 

Var, 5 V, 750 mA 

Yok 

0 540 87 

Satine Çelik 

1 

857,00 

Var 

Var, 5 VDC, 750 mA 

Var, Cat 6 UTP, 

1,35 mt. 

0 540 88 

Beyaz 

1 

1.200,00 



O 540 70/71/72/73 referansları sonlandırma kapağı ile tamamlanmalıdır. 
* Cat6 A içindir 


\ 

0 897 02 


0 897 00 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


Tekli, kare 

0 897 00 

1 

603,00 

PASLANMAZ 

Tekli, yuvarlak 

0 897 01 

1 

603,00 

ÇELİK 

İkili, dikdörtgen 

0 897 02 

1 

1.240,00 


Tekli, kare 

0 897 10 

1 

603,00 

BRONZ 

Tekli, yuvarlak 

0 897 11 

1 

603,00 


İkili, dikdörtgen 

0 897 12 

1 

1.240,00 


Batibox buat, yükseltilmiş döşeme, sıvaaltı veya masa için 

0 801 88 

10 

29,80 


Batibox buat, tekli şapaltı beton veya kaplama zemin için 

0 819 88 

25 

88,30 


Priz için led lamba, 230 V, 1 mA 

0 897 19 

10 

39,40 


Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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(1) Bölümleme perdesi ile temin edilir. 



* 6 380 17, 6 380 18, 6 380 27, 6 380 28, 6 380 47 ve 6 380 48 referanslı iç ve dış köşeler, tek parça halinde sabit aksesuarlardır. 
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P legrand 


DLP-S 50x100 

kanal ve aksesuarlar 
Aile: L 





* 6 380 11 ve 6 380 12 referanslı iç ve dış köşeler, tek parça halinde sabit aksesuarlardır. 
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DLP-S mini 

kanallar ve yapışkan bantlı kanallar 
Aile: L 


Kanallar 


Ebat 

(mm) 


Kesitler 

(mm) 


’ö 12x12 

U^J 


16x16 



-^ 


16 ^ 




25x16 


25x25 


■^Jl 




40x25 



40x40 


■^n 


-JlJ 


60x40 


Kanal 

+ Amb. t/ mt. 

kapak 


6 382 00 208 2,45 


6 382 02 120 4,02 


6 382 03 112 5,09 


6 382 06 72 5,79 


6 382 07 60 8,92 


6 382 08 36 9,25 


6 382 09 24 15,20 
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Gulotlar 

kanal ve aksesuarları 
Aile: L 


Sistem Armada™ kaidesiz montaj 



(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir 



(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir 

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir 
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Gulotlar 

kanal ve aksesuarları 
Aile: L 


Sistem Armada™ kaidesiz montaj 


AKSESUARLAR 


Bölme Kapak Boyutlar 

sayısı genişliği (mm) 


İç 

Dış 

köşe (2) 

köşeler 

80°100° 

85°120° 

\^şJ 


Amb. t/Ad. 

Amb. t/Ad. 





80 mm’ye 

Dirsek 

geçiş 

Amb. fc/Ad. 


» 

ât 


Amb. t/Ad. 


KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm 


45 

Q 


50x80 


Q 50x105 


0 756 21 10 49,10 

0 756 22 10 61,60 


0 756 31 10 61,60 

0 756 32 10 77,10 


0 756 41 10 84,60 

0 756 42 10 118,00 


0 756 71 

0 756 72 


95,40 

121,00 



50x130 


45 45 

rn 


45 45 

50x145 


0 756 23 5 91,70 

0 756 24 5 97,80 


0 756 33 5 112,00 


0 756 34 5 119,00 


0 756 43 5 283,00 

0 756 44 5 302,00 


0 756 71 

0 756 71 m 
0 756 72 12 


95,40 


95,40 

121,00 



r.T.TJ 


50x180 


0 756 26 


117,00 


0 756 36 5 143,00 


0 756 46 5 370,00 


0 756 71 


95,40 


(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir 

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir 



(1) Bölümleme perdesi gövdede sabittir 

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 


Aile: L 


AKSESUARLARIN SEÇİMİ* 1 * 


Bölme 

sayısı 


tu 




Kanal 

Kapak 



Kesit 

(mm) 

Kapak 

genişliği 

Kanal 

Amb. 

t/mt. 

Kanal 

birleştirme 

parçası 

Amb. 

t/Ad. 

:İi 

Amb. 

t/mt. 

ı\apa* 

birleştirme 

parçası 

S 

Amb. 

•b/Ad. 

35x80 

1x65 

010411 

20 

49,90 

0 106 92 

20 

10,30 

0 105 21 

24 

29,90 

0 108 01 

10 

14,30 

35x105 

1x85 

0 104 21 

20 

52,90 

0 106 92 

20 

10,30 

0 105 22 

20 

30,60 

0 108 02 

10 

15,00 

50x80 

1x65 

0 104 12 

20 

57,90 

0 106 92 

20 

10,30 

0 105 21 

24 

29,90 

0 108 01 

10 

14,30 

50x105 

1x85 

0 104 22 

20 

71,20 

0 106 92 

20 

10,30 

0 105 22 

20 

30,60 

0 108 02 

10 

15,00 

2x40 

0 104 22 

20 

71,20 

0 106 92 

20 

10,30 

2x 

0 105 20 

20 

2X27,10 

2x0 108 00 

10 

2x13,60 


1x130 

0 104 32 

10 

112,00 

0 106 92 

20 

10,30 

0 105 24 

8 

55,20 

0 108 04 

10 

29,90 

50x150 

2x65 

0 104 32 

10 

112,00 

0 106 92 

20 

10,30 

2x 

0 105 21 

24 

2X29,90 

2x 

0 108 01 

10 

2x14,30 


1 x 85 + 1 x 40 

0 104 32 

10 

112,00 

0 106 92 

20 

10,30 

0105 22 

0105 20 

20 

20 

30,60 

27 J 0 

0 108 02 

0 108 00 

10 

10 

15,00 

13İ60 


r. .i 




fU 

GQ 


r... i 

m 


fi. i 


Bölme 

sayısı 


CLJ 


Kesit 

(mm) 


35x80 


Kapak 

genişliği 


1x65 


Ara bölmeler 


Basit 
ara bölme 


Amb. t/mt. 


0 105 84 16 32,40 



Bölümleme 

perdesi 



Amb. t/mt. 


Sonlandırma 

kapaklan, Amb . t/Ad . 



0 107 22 10 22,70 


Değişken iç köşeler 121 


60° - 85° 
açılar 


Amb. t/Ad. 


0 106 13 10 79,00 





35x105 


1x85 


0 105 82 24 


25,70 


0 107 01 20 13,10 


0 106 13 10 


79,00 




50x80 


1x65 


0 105 82 24 


25,70 


0 107 22 10 22,70 


0 106 13 10 


79,00 


CLJİ 

GQ 


50x105 


1x85 

2x40 


0 105 82 24 


25,70 


0 107 02 20 15,80 


0 106 13 10 


79,00 


0 105 82 24 


25,70 


0 104 72 48 


39,60 


0 107 02 20 15,80 


010613 10 


79,00 


r... i 

m 

(T7ı 


50x150 


1x130 


2x65 


1 x 85 + 1 x 40 


0 105 82 24 


25,70 


0 107 03 10 27,50 


0 106 13 10 


79,00 


0 105 82 24 


25,70 


0 104 72 48 


39,60 


0 107 03 10 27,50 


0 106 13 10 


79,00 


0 105 82 24 


25,70 


0 104 72 48 


39,60 


0 107 03 10 27,50 


0 106 13 10 


79,00 


(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 

(2) Esnek kapak kullanınız. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 
Aile: L 




(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 

(2) Esnek kapak kullanınız. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 
Aile: L 


AKSESUARLARIN SEÇİMİ* 1 * 

Bölme 

sayısı 

Kesit 

(mm) 

Kapak 

genişliği 

Geçiş 

T dirsek 

Amb. 

t/ Ad. 

Bölmeli 

kanaldan 

T dirseğe 
geçiş aks. 

Amb. ft/Ad. 

Açılı T 
dirsek 

Amb. 

t/ Ad. 

Balık 

sırtı kanala 

% 

Amb. 

6/Ad. 

D 

35x80 

1x65 

0 107 35 

5 

93,20 

- 

i - İ 

0 107 63 

0 106 01 

5 

10 

173,00 

46İ50 

0 107 71 

0 106 90 

5 

5 

137,00 

186,00 




0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 72 

5 

143,00 


35x105 

1x85 

0 107 36 

5 

93İ20 

' 


0 106 01 

10 

46İ50 

0 10 + 6 90 

5 

186,00 









0 107 63 

5 

173,00 

0 107 71 

5 

137,00 

A A 

50x80 

1x65 

0 107 35 

5 

93,20 

_ 

: - : 

+ 


+ 

+ 


+ 

1 T j 








0 106 02 

10 

47,10 

0 106 90 

5 

186,00 

•t -r 



0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 72 

5 

143,00 

r 


1 x85 



+ 

- 

: - : 

+ 


+ 

+ 


+ 

1 _T T T_ 1 

50x105 


0 107 36 

5 

93,20 



0 106 02 

10 

47,10 

0 106 90 

5 

186,00 

















0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 70 

5 

130,00 

r t i 


2x40 



+ 

0 107 42 

5 137,00 

+ 


+ 

+ 


+ 




0 107 36 

5 

93,20 



0 106 06 

5 

76,60 

0 106 90 

5 

186,00 




0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 74 

5 

152,00 

r ... i 


1x130 

0 107 36 

5 

93İ20 



0 106 02 

5 

47 J 0 

0 106 90 

5 

186,00 




0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 71 

5 

137,00 

r î i 

50x150 

2x65 



+ 

0 107 42 

5 137,00 

+ 


+ 

+ 


+ 




0 107 36 

5 

93,20 



0 106 06 

5 

76,60 

0 106 90 

5 

186,00 




0 107 35 

5 

93,20 



0 107 63 

5 

173,00 

0 107 72 

5 

143,00 

f f 1 


1 x 85 + 1 x 40 



+ 

0 107 42 

5 137,00 

+ 


+ 

+ 0 107 70 

5 

+ 130,00 

1_T T _1 



0 107 36 

5 

93,20 



0 106 06 

5 

76,60 

+ 0 106 90 

5 

+ 186,00 



(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 
Aile: L 


AKSESUARLARIN SEÇİMİ* 1 2 * 

Bölme 

sayısı 

Q 

Kesit 

(mm) 

65x80 

Kapak 

genişliği 

1x65 

Kanal 

Kapak 

Kanal 

Amb. fc/mt. 

0 104 13 16 87,10 

Kanal 

birleştirme 

parçası Amb. t/ Ad. 

0 106 92 20 10,30 

Esnek 

Amb. t/ mt. 

m i 

0 105 21 24 29,90 

Kapak 

birleştirme 

parçası Amb. t/Ad. 

I 

0 10801 10 14,30 


65x105 

1x85 

0 10423 16 107,00 

0 106 92 20 10,30 

0 105 22 20 30,60 

0 10802 10 15,00 

LO 

65x150 

1x130 

2x65 

0 104 33 8 174,00 

0 106 92 20 10,30 

0 105 24 8 55,20 

0 108 04 10 29,90 

0 104 33 8 174,00 

0 106 92 20 10,30 

2x0 105 21 24 2X29,90 

0 108 01 10 2x14 ' 3 ° 

fL'i 

1x85 + 1x40 

0 104 33 8 174,00 

0 106 92 20 10,30 

0 105 22+ 20 30,60 

0 105 20 20 27Î10 

0108 02+ 10 15 ’ 00 

0 10800 10 13İ60 




65x195 

1x180 

0 104 53 8 206,00 

0 106 92 20 10,30 

0 105 26 8 107,00 

0 108 06 10 32,90 





"i 'j V 


2x85 

2x40 + 1x85 

0 104 53 8 206,00 

0 106 92 20 10,30 

0 105 22 20 2X30 ’ 60 

0 108 02 10 2x15 ' 00 





^ ffl VB V) 

4 i- i- ı> 4 


0 104 53 8 206,00 

0 106 92 20 10,30 

2* 20 2X27,10 

0105 20+ 9n Qn +, n 

1x0 105 22 20 30,60 

2x in 2x13,60 

010800 + : n + 

0 10802 10 15,00 





^ W W V 

T A T İ T 


2x65 + 1 x 40 

0 104 53 8 206,00 

0 106 92 20 10,30 

ft 2* 24 2X29,90 

0 10521+ 97 + m 

1x0 105 20 20 27,10 

2x in 2x13,60 

010800 + : n + 

0 10802 10 15,00 



(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 

(2) Esnek kapak kullanınız. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 


Aile: L 





AKSESUARLARIN SEÇİMİ (1) 2 



Kesit 

(mm) 

Kapak 

genişliği 

Değişken iç köşeler 121 

Bölme 

sayısı 

95° - 120° 

açılar Amb. fc/Ad. 

85° - 95° 
açılar Amb - 

Bölmeli 
iç köşe 

Ibölme Amb t/Ad 

biri, parçası 

Bölmeli 
iç köşe 

2 bölme Amb t/Ad . 

biri, parçası 

Q 

65x80 

1x65 

010614 10 161,00 

0 106 03 10 59,40 

- 

- 


65x105 

1x85 

010614 10 161,00 

0 106 03 10 59,40 

- 

İ : 

f X 1 

65x150 

1x130 

2x65 

010614 10 161,00 

0 106 03 10 59,40 

- 

- 

010614 10 161,00 

- 

0 106 07 5 96,30 

- 

fL'1 

1x85 + 1x40 

010614 10 161,00 

- 

0 106 07 5 96,30 

- 



65x195 

1x180 

010614 10 161,00 

0 106 03 10 59,40 

- 

““i ! 



a y v 

T T A T * 


2x85 

2x40 + 1x85 

010614 10 161,00 

- 

0 106 07 5 96,30 

- 



^ w m V) 

A 1> -f T 4 


010614 10 161,00 

- 

0 106 07 5 96,30 

0 106 58 5 121,00 



çt y y v 

T l T İ T 


2x65 + 1 x 40 

010614 10 161,00 

- 

- 

0 106 58 5 121,00 



(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 

(2) Esnek kapak kullanınız. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin 
Aile: L 



(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar. 
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Geliştirilebilir DLP gulotlar 

Aile: L 


KLİPSLENEBİLİR ve YAN YANA KONABİLİR KAİDELER 



Modül 

Kapak genişliği (mm) 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

2 

85 

0 109 92 

20 

17,70 

2 

65 

0 109 52 

20 

16,90 

4 

85 

0 109 94 

20 

30,30 

4 

65 

0 109 54 

20 

27,50 

6 

85 

0 109 96 

10 

51,30 

6 

65 

0 109 56 

10 

47,40 

8 

85 

0 109 98 

10 

63,40 

8 

65 

0 109 58 

10 

58,80 


060 MONTAJ KAİDELER 



Kapak genişliği (mm) 

Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

130 

Tekli 

0109 14 

5 

68,20 

85 

Tekli 

0109 13 

10 

46,30 

130 

İkili 

0 109 24 

5 

148,00 

85 

İkili 

0 109 23 

5 

59,40 


MODÜLER CİHAZ MONTAJ AKSESUARLARI 



Modül 

Kapak genişliği (mm) 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

2 

65 

0 109 25 

5 

111,00 

3 

85 

0 109 35 

5 

114,00 

8 

130 

0 109 85 

5 

208,00 


HYPRA ENDÜSTRİYEL PRİZ KAİDESİ 



Kapak genişliği (mm) 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

130 

0 109 00 

5 

199,00 


O 109 00 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

Gövde (uzunluk 57 cm.) 

0 106 87 

40 

21,80 

Gövde birleştirme aksesuarı 

0 106 88 

10 

31,60 

Ara bölme birleştirme aksesuarı 

0 106 89 

5 

28,10 
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Alüminyum DLP gulot 

kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler 
Aile: L 


Gulotlar ve aksesuarlar 

Ara 

bölme 

sayısı 

Kapak Kanal 
genişliği boyutları 
(mm) (mm) 

Gövde 

Amb. fr/mt. 

Kapak 

Amb. 'fr/mt. 

Basit ara 
bölme 

Amb. “b/mt. 

Bölümleme 

perdesi Amb. t/mt. 

Sonlandırma 

kapağı 

Amb. t/Ad. 

Dirsek 

Amb. t/Ad. 

Kaideli mekanizmaların montajı için 
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm 

^3 

65 65 

cJLj 

50 x 
150 

0 111 02 

4 622,00 

2 x 

0 111 10 

1 A 

10 119,00 

0 111 08 

24 114,00 

0 111 06 12 201,00 

0 111 60 

10 161,00 

0 11245 

5 310,00 

Kaideli mekanizmaların montajı için 
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm 

ez 

85 

Q 

50 x 
105 

0 111 00 

8 494,00 

0 111 11 

16 150,00 

0 111 08 

24 125,00 

- 

0 111 58 

20 91,30 

0 11243 

10 191,00 

£5 

85 85 

r .x. i 

50 x 
195 

0 111 04 

4 706,00 

2 x 

0 111 11 

16 2x 

16 150,00 

0 111 08 

24 125,00 

0 111 06 12 201,00 

0 111 61 

10 181,00 

0 11247 

2 370,00 


Ara 

bölme 

sayısı 

Kapak Kanal 
genişliği boyutları 
(mm) (mm) 

Dış 

köse 

m 

Amb. =b/Ad. 

İç 

köşe 

Amb. tz/Ad. 

Açılı “T” 
dirsek 

M 

Amb. fc/Ad. 

T dirsek 

Kapak Amb. =b/Ad. Kapak Amb. t/Ad. 
65mm 85 mm 

İJIM ! 

Kanal 

birleştirme Amb. ft/Ad. 
parçası 

Kapak 

birleştirme Amb . t-/ Ad. 
parçası 

EJS 

Kaideli mekanizmaların montajı için 
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm 


65 65' 

'fi | vj 50x150 

0 11238 

1 1.030,00 

0 11227 

1 1.030,00 

0 11256 
+ 

0 11227 

5 İ 310,00 

1 1.030,00 

0 11252 5 176,00 

0 11251 5 176,00 

0 111 66 
veya 

0 111 92 

20 : 53,20 

20 : 42 ' 10 

0 111 62 

10 65,70 

Kaideli mekanizmaların montajı için 
alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm 

€2 

85 ; 

p_V| 50x105 

0 11232 

1 679,00 

011221 

1 679,00 

0 11256 
+ 

0 11221 

5 310,00 

1 679,00 

0 11252 5 176,00 

0 11251 5 176,00 

0 111 66 
veya 

0 111 92 

20 53,20 

20 42 ' 10 

0 111 63 

10 68,40 


85 851 

m 50x195 

0 11240 

1 1.090,00 

0 11229 

1 1.090,00 

0 112 56 
+ 

0 11229 

5 ; 310,00 

1 1.090,00 

0 11252 5 176,00 

0 11251 5 176,00 

0 111 66 
veya 

0 111 92 

: 20 i 53,20 

i 20 | 4? .'° 

0 111 63 

10 68,40 
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Alüminyum DLP gulot 

sistem armada prizler ve kaideler, evrensel kaideler 
Aile: L 


SİSTEM ARMADA KAİDELER 



Modül 

Kapak genişliği (mm) 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

2 

65 

0 11202 

20 

61,80 

2 

85 

0112 12 

20 

65,00 

4 

65 

0 11204 

20 

86,40 

4 

85 

0112 14 

20 

90,90 

6 

65 

011206 

10 

121,00 

6 

85 

0112 16 

10 

127,00 

8 

65 

011208 

10 

151,00 

8 

85 

0112 18 

10 

161,00 


EVRENSEL KAİDELER - 85 mm KAPAK İÇİN YATAY KULLANIM 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

Tekli çerçeve 

0 111 67 

10 

111,00 

İkili çerçeve 

0 111 68 

5 

151,00 

Üçlü çerçeve 

0 111 69 

5 

216,00 

Dörtlü çerçeve 

0 111 70 

5 

221,00 


ALÜMİNYUM GULOTLAR İÇİN SİSTEM ARMADA PRİZLERİ 


Modül 

Açıklama 

Standart Ref. 

Renk 

Am. 

t/Ad. 

UPS Ref. 

Renk 

Amb. 

fc/Ad. 

2 

1x2P+T 

0 776 01 

Beyaz 

10 

75,00 

0 771 18 

Kırmızı 

10 

40,70 

4 

2x2P+T 

0 776 02 

Beyaz 

10 

107,00 

6 744 27 

Kırmızı 

10 

119,00 

6 

3x2P+T 

0 776 03 

Beyaz 

10 

138,00 

6 744 29 

Kırmızı 

10 

156,00 

8 

4x2P+T 

0 776 04 

Beyaz 

5 

171,00 





2 

2P+T 

0 792 13 

Alüminyum 

10 

73,50 





4 

2x2P+T 

0 792 82 

Alüminyum 

10 

157,00 





6 

3x2P+T 

0 792 83 

Alüminyum 

10 

184,00 







6 744 27 


SİSTEM ARMADA RJ 45 UTP PRİZLER 



Modül 

Renk 

Ref. 

Amb. 

tl Ad. 

1 

Alüminyum 

0 794 61 

10 

115,00 

2 

Alüminyum 

0 794 64 

10 

130,00 


AKSESUARLAR 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

KABLO 

65 mm kapak için 

0 106 81 

50 

5,77 

TUTUCULAR 

Kablo bağı için tutucu 

0 308 81 

100 

3,29 


Topraklama kiti 

0 111 88 

20 

63,90 


Kanal birleştirme parçası 

0 111 91 

20 

33,30 
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DLPlus secim tablosu 


kanallar ve montaj aksesuarları 
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DLPlus secim tablosu 


anahtar - priz montajı 





(1) Sistem Armada sıvaaltı prizler için kullanılır. 

DLPLUS İNCE KANALLAR 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

İNCE 

40x20 mm, orta bölmesiz, uzunluk 2,1 m 

0 300 27 

48 

37,20 

KANALLAR 

60x20mm, 3 bölmeli 

0 301 14 

32 

51,80 


Sonlandırma kapağı, 40x20 mm için 

0312 11 

10 

15,80 


Değişken iç-dış bükey köşe, 40x20 mm için 

0 302 81 

10 

19,30 


Değişken dirsek, 40x20 mm için 

0 302 83 

10 

18,40 


Kapak birleştirme parçası, 40x20 mm için 

0 336 06 

20 

8,45 


T dirsek, 40x20 mm için 

0 302 08 

10 

24,50 

MONTAJ 

Sonlandırma kapağı, 60x20 mm için 

0 302 90 

10 

16,60 

AKSESUARLARI 

Değişken iç köşe, 60x20 mm için 

0 302 91 

10 

44,20 


Değişken dış köşe, 60x20 mm için 

0 302 92 

10 

50,70 


Değişken dirsek, 60x20 mm için 

0 302 93 

10 

53,80 


Kapak birleştirme parçası, 60x20 mm için 

0 336 08 

20 

8,45 


T dirsek, 60x20 mm için 

0 302 09 

10 

30,00 


Balıksırtı kanala geçiş aparatı, 60x20 mm için 

0 328 05 

1 

301,00 


031611 ve 031612 ref. Sis. Armada çerçeveler için 

0 317 07 

10 

39,60 


031613 ve 031621 ref. Sis. Armada çerçeveler için 

0 317 08 

5 

65,50 


031614 ve 031622 ref. Sis. Armada çerçeveler için 

0 317 09 

5 

67,60 


2x4 modül 

0 316 21 

10 

243,00 


3x4 modül 

0 316 22 

10 

261,00 


montaj aksesuarları 


Aile: L 


MONTAJ AKSESUARLARI 


I 



i 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

0 6 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz) 

0 308 98 

100 

0,86 

0 8 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz) 

0 308 99 

100 

1,86 

DLP hızlı saplama 

0 308 97 

200 

1,86 
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DLP ince kanallar: 


boyutlar ve aksesuarlar 





(1) 300 07, 300 26 ve 300 33 referanslı ürünler kablo tutucu içermez. 

(2) Kesit: 75 x 75 mm 

(3) Kesit: 110x110 mm 
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Hareket sensörleri 

Aile: L 


ve aydınlatma yönetim sistemi 


Ref. 


Liste fiyatı fr/Ad. 

Teknoloji 

Pasif kızıl ötesi (PIR) 

Ultrasonik (US) 

ikili (PIR+USI teknoloji 


Alan 

Algılama 

mesafeleri 

Açı 

Uzaklık / Çap(R) m 

Ortam 

İP koruma sınıfı 

Montaj 

tipi 

Tavan 

Duvar 

Tavan/Duvar 

Montaj yüksekliği (m) 

Aydınlatma 

Varlık (Occupancy) 

Yokluk (Vacancy) 

yönetimi 

Gecikme süresi 

Entegrasyon 

HVAC çıkışı 

Uygulama 

Açık alan ofis 

Sınıf/Ofis/Toplantı odası 

Koridor 

Merdiven 

Uzun koridor 

Yüksek tavan 

Nemli alanlar 

Otopark 





0 489 41 

0 489 44 

0 489 48 

0 489 42 

0 489 45 

0 489 43 

0 489 46 

0 697 40 

0 697 80 

m m. 

■ 



İQ 

354,00 

354,00 

354,00 

427,00 

739,00 

• 

• 

• 

• 

• 












45m 2 


360° 

360° 

o 

o 

360° 

360° 

8 

IP20 

IP20 

IP40 

IP55 

IP55 

• 

• 

• 






• 

• 

2,5 

• 

• 

• 

• 

• 






lOsn-lOdk 

lOsn-lOdk 

lOsn-lOdk 

lOsn-lOdk 

12sn-16dk 











• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 














• 

• 

• 

• 


Ref. 


0 488 04 

0 488 06 

0 489 35 

0 489 36 

0 488 07 

0 488 17 

0 489 14 

0 489 16 

0 489 17 

0 489 32 

0 489 33 




• • 

• • 



ir 


•• 



- 

Liste fiyatı fc/Ad. 


976,00 

1.060,00 

2.120,00 

2.120,00 

939,00 

1.130,00 

1.120,00 

1.360,00 

1.050,00 

1.300,00 

1.810,00 


Pasif kızıl ötesi (PIR) 


• 



• 

• 

• 

• 


• 

• 

• 

Teknoloji 

Ultrasonik (US) 













ikili İPIR+USİ teknoloji 



• 

• 





• 





Alan 


45m 2 

90m 2 

90m 2 

45m 2 

45m 2 

45m 2 

45m 2 

90m 2 

90m 2 

150m 2 

45m 2 

Algılama 

Açı 


360° 

360° 

360° 

360° 

360° 

360° 

180° 

180° 

180° 

360° 

270° 

mesafeleri 

Uzaklık / Çap (R) m 


8 

8 

8 

2x12 

8 

2x12 

12 

12 

15 

20 

15 

Ortam 

İP koruma sınıfı 


IP41 

IP20 

IP20 

IP41 

IP20 

IP41 

IP42 

IP42 

IP42 

IP55 

IP55 


Tavan 


• 

• 

• 


• 





• 


Montaj 

Duvar 








• 

• 

• 



tipi 

Tavan/Duvar 





• 


• 





• 

Montaj yüksekliği (m) 


2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

10 

2,5 

Aydınlatma 

Varlık (Occupancy) 


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Yokluk (Vacancy) 


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

yönetimi 

Gecikme süresi 


0sn-59dk 


Entegrasyon 

HVAC çıkışı 


• 






• 

• 

• 




Açık alan ofis 



• 

• 





• 


• 

• 


Sınıf/Ofis/Toplantı odası 


• 

• 

• 




• 

• 

• 




Koridor 


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


• 

Uygulama 

Merdiven 


• 




• 


• 

• 

• 



Uzun koridor 





• 


• 



• 




Yüksek tavan 











• 

• 


Nemli alanlar 











• 

• 


Otopark 



• 

• 







• 

• 


AKSESUARLAR 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

Dönüş aparatı / 0 489 32 

0 489 74 

1 

432,00 

Gelişmiş konfigürasyon kumandası 

0 882 30 

1 

900,00 

Basit konfigürasyon kumandası 

0 882 35 

1 

262,00 

Açılı aparat/0 489 11/31/14/16/17 

0 489 71 

1 

72,00 

Yüzey montaj kutusu 

0 488 75 

1 

54,90 


Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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URA ONE 

Aile: L 

LED bağımsız emniyet yönlendirme ürünleri ^ 



URA ONE SERİSİ ACİL YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ 


6 616 21 



6 616 34 + 6 616 55 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 


NM 70LM IH IP42 STD DUVAR 

6 616 20 

1 

598,00 


NM 100LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 21 

1 

631,00 

1 SAAT SÜREKSİZ 

NM 160LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 22 

1 

714,00 


NM 200LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 23 

1 

734,00 


NM 350LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 24 

1 

813,00 


M-NM 100LM IH IP42 DVR MON. 

661631 

1 

1.020,00 

1 SAAT SÜREKLİ 

M-NM 160LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 32 

1 

1.050,00 

M-NM 200LM IH IP42 DVR MON. 

6 616 33 

1 

1.110,00 


M-NM 350LM IH IP42 STD DUVAR 

6 616 34 

1 

1.140,00 

3 SAAT SÜREKLİ 

M-NM 100LM 3H IP42 DVR MON. 

6 616 40 

1 

1.300,00 


S_ALTI MONTAJ SLİM ÇERÇEVE 

6 616 50 

1 

52,90 


S_ALTI MONTAJ SLİM ÇERÇEVE 

6 616 51 

1 

113,00 


DEKORATİF KASA BYZ* 

6 616 54 

1 

50,20 


DEKORATİF KASA ALÜ 

6 616 55 

1 

116,00 

AKSESUARLAR 

BAYRAK MONTAJ KİTİ BYZ 

6 616 58 

1 

400,00 

BAYRAK MONTAJ KİTİ ALÜ 

6 616 59 

1 

792,00 


SARKIT BEYAZ 

6 616 62 

1 

602,00 


SARKIT ALÜMİNYUM 

6 616 63 

1 

972,00 


SJJSTÜ MONTAJ PİKTOGRAM 

6 616 64 

1 

56,40 


S ALTI PİKTOGRAM 

6 616 65 

1 

116,00 


Etiketler U21 serisiyle aynıdır. S.75’te etiketler kısmından seçim yapabilirsiniz. 


6 616 34 + 6 616 50 
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Kırmızı referanslar: yeni ürünler 
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LED bağımsız emniyet yönlendirme ürünleri 


Aile: L 


U21 LED BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ 




Açıklama 

Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 



NM 70LM IH IP42 

6616 01 

1 

427,00 



NM 90LM 3H IP42 

6616 11 

1 

445,00 


1 SAAT SÜREKSİZ 

NM 100LM IH IP42 

6 616 02 

1 

448,00 

NM 160LM IH IP42 

6 616 05 

1 

478,00 

6 616 03 


NM 200LM IH IP42 

6 616 08 

1 

497,00 



NM 350LM IH IP42 

6 616 09 

1 

567,00 



M-NM 100LM IH IP42 

6 616 03 

1 

678,00 

® ı« 

1 SAAT SÜREKLİ 

M-NM 200LM IH IP42 

6 616 06 

1 

852,00 


M-NM 350LM IH IP42 

6 616 07 

1 

1.030,00 


3 SAAT SÜREKLİ 

M-NM 100LM 3H IP42 

6616 10 

1 

1.050,00 



Sıva altı çerçeve 

6 617 20 

10 

30,50 


AKSESUARLAR 

Sıva altı buat, beton için 

0 617 21 

10 

95,00 

6616 03 + 6617 20 

IP65 koruma kutusu 

6616 16 

10 

195,00 



6 616 01 için batarya 

0 610 87 

1 

205,00 


YEDEK 

BATARYALAR 

6 616 02-03 için batarya 

0 610 92 

1 

226,00 


NI-CD bataryal.6AH/C, 6 616 05-06 için 

6 609 72 

1 

237,00 


NI-CD bataryal.5AH/C, 6 616 07 için 

6 609 62 

1 

247,00 



NI-MH batarya 2AH/C, 6 616 10 için 

6 609 71 

1 

481,00 


ETİKETLER 


Ref. 

Amb. 

t/ Ad. 

6 616 70 

5 

32,10 

6 616 71 

5 

39,70 

6 616 72 

5 

39,70 

6 616 80 

5 

39,70 

6 616 88 

5 

39,70 

6 616 90 

5 

39,70 

6 616 91 

5 

39,70 
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Led’li emniyet yönlendirme ürünleri 

BAES VE (BAES+BAEH) 

Aile: L 



LED'Lİ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ BAES VE (BAES+BAEH) 


O 626 25 


O 626 26 


ADRESLENEBİLİRIP43 KORUMALI 
SATİ PLASTİK BLOKLAR 

Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

Tahliye tipi LED’Lİ BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0 P 5 W 

0 626 25 

1 

1.460,00 

Tahliye tipi LEDTi BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W 

0 626 60 

1 

2.230,00 

LEDTi BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W 

0 626 65 

1 

3.010,00 


Tahliye tipi LEDTi BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W 

0 626 26 

1 

1.840,00 

ADRESLENEBİLİR IP66 KORUMALI 

Tahliye tipi LEDTi BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W 

0 626 61 

1 

2.940,00 

SATİ PLASTİK BLOKLAR 

LED li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W 

0 626 66 

1 

3.490,00 

ADRESLENEBİLİR IP67 KORUMALI 

Tahliye tipi LEDTi BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W 

0 626 29 

1 

4.550,00 

SATİ PLASTİK BLOKLAR 

LEDTi BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W 

0 626 69 

1 

5.530,00 

IP43 KORUMALI 

Tahliye tipi LEDTi BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W 

0 625 25 

1/6 

872,00 

PLASTİK GELİŞTİRİLEBİLİR 

Tahliye tipi LEDTi BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W 

0 625 60 

1 

1.710,00 

SATİ BLOKLAR 

LEDTi BAES 360 lm-1 saat 

0 625 65 

1 

2.070,00 

IP67 KORUMALI PLASTİK GELİŞTİRİLEBİLİR 

Tahliye tipi LEDTi BAES 45 lm-1 saat 

0 625 26 

1 

1.280,00 

SATİ BLOKLAR 

LEDTi BAES 360 lm-1 saat 

0 625 66 

1 

2.340,00 


BAEH 


BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK 
ADRESLENEBİLİR SATİ BLOKLAR 

Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W 

0 626 50 

1 

1.680,00 

BAEH IP66 KORUMALI PLASTİK 
ADRESLENEBİLİR SATİ BLOKLAR 

LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W 

0 626 52 

1 

2.400,00 

BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK 
GELİŞTİRİLEBİLİR SATİ BLOKLAR 

Komple LED lerden oluşan blok 

0 625 50 

1 

886,00 

BAEH IP55 KORUMALI PLASTİK 
ANTİ-VANDALİZM BLOKLAR 

Özel bir alet (ref. 091945) gerektiren 2 adet vida ile monte edilir 

0 625 52 

1 

1.630,00 


BAES, (BAES+BAEH) VE BAEH İÇİN AKSESUARLAR 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

SIVA ALTI 
MONTAJ AKSESUARLARI 

Tahliye ve BAEH IP43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için 
ekstra olarak 062685 dikey sinyalizasyon plağı montajı gerektirir 

0 626 95 

1 

670,00 


Standart ızgara LED li IP43 tahliye tipi bloklar için 

0 626 90 

1 

247,00 

KORUMA 

Standart ızgara 8 W IP43&IP66 bloklar için 

0 626 91 

1 

349,00 

IZGARALARI 

Standart ızgara LED li IP43 ve LED li tahliye tipi IP66 bloklar için 

0 626 93 

1 

392,00 


Anti-Vandalizm ızgara IP43&IP66 LED li tahliye tipi bloklar için 

0 626 92 

1 

1.220,00 

BAKIM ETİKETİ 

Bloklar üzerine bakım tarihlerini yazabilmek için 20x70 mm ebatlarında 
her tip mürekkep ile yazılabilen etiket 

0 609 00 

500 

8,00 

ÖZEL VİDALAMA ALETİ 

Özel vidalar için 

0 919 45 

1 

214,00 

DİKEY TAHLİYE SİNYALİZASYON PLAKASI 

Saydam bir plaka ve 2 adet etiket ile, 062695 ref. sıva altı montaj kaidesi ile 
kullanılan BAEH IP43 blok için 

0 626 85 

1 

192,00 

IP66 BLOKLAR İÇİN ANTİ-VANDALİZM VİDALARI 

Özel aleti ile (ref. 091945) vidalanabilen 24 vidalık paket 

0 626 99 

1 

211,00 

ESKİ KAİDE ÜZERİNE MONTAJ 
İMKANI SAĞLAYAN ARA KAİDE 

062625/50/60 ref. bloklar için 

0 626 80 

1 

95,70 
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Arcor™ 2 

Aile: L 


ARCOR2 




0 625 82 


0 625 80 


0 625 41 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 

BAĞIMSIZ EMNİYET 

Sürekli, 1 saat - 45 im 

0 625 40 

1 

1.850,00 

YÖNLENDİRME ÜRÜNLERİ 

Süreksiz, 1 saat - 45 im 

0 625 41 

1 

1.710,00 

DUVARA VE BAYRAK ŞEKLİNDE 

Alüminyum giydirme 

0 625 80 

1 

956,00 

MONTAJ İÇİN MONTAJ KİTİ 

Beyaz giydirme 

0 625 81 

1 

956,00 


Sağa veya sola çıkış 

0 625 82 

1 

647,00 

ÇİFT YÖNLÜ 

Aşağı çıkış 

0 625 83 

1 

647,00 

PİKTOGRAM 

Tercih edilebilir çıkış etiketi; sağ,sol veya aşağı OK 

0 612 00 

5 

27,90 

PLAKALAR 

3,6 V - 1,5 Ah batarya, 062540/41 referanstı Arcor 2 

0 610 32 

1 

159,00 


Soğuk katod, floresan tüp ampül Arcor 2 

0 609 43 

5 

365,00 


G5 

Aile: L 


G5 BAĞIMSIZ EMNİYET YÖNLENDİRME ÜRÜNLERİ 


0 617 30 



0 617 37 + 0 617 82 + 6 608 65 



0 617 46 + 6 608 74 + 0 617 92 



0 617 47 + 0 617 91 + 6 608 67 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 90 im 

0 617 30 

1 

954,00 


8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 210 im 

061731 

1 

1.030,00 

8 W ve 11 W 

8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 345 im 

0 617 33 

1 

1.210,00 

FLORESANLI, 

8 W floresan, süreksiz, 3 saat - 155 im 

0 617 32 

1 

1.140,00 

SÜREKSİZ 

8 W floresan, kombine, 1 saat - 200 im 

0 617 36 

1 

1.590,00 

ve KOMBİNE 

8 W floresan, kombine, 1 saat - 310 im 

0 617 38 

1 

1.850,00 

EMNİYET 

8 W floresan, kombine, 3 saat - 120 im 

0 617 37 

1 

1.770,00 

AYDINLATMALI 

11 W floresan, süreksiz, 1 saat - 500 im 

0 617 34 

1 

1.440,00 

ÜRÜNLER 

8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 1 saat - 235 im 

0 617 46 

1 

1.850,00 


8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 3 saat - 145 im 

0 617 47 

1 

2.070,00 

YARI SIVA ALTI 
MONTAJ İÇİN 

Beyaz 

0 617 83 

1 

199,00 

ÇERÇEVELER 
DERİNLİK: 52 mm 

Alüminyum 

0 617 85 

1 

375,00 

SIVA ALTI 
MONTAJ İÇİN 

Beyaz 

0 617 87 

1 

199,00 

ÇERÇEVELER 
DERİNLİK: 64 MM 

Alüminyum 

0 617 89 

1 

352,00 


Çift yönlü yansıtıcı 

0 617 82 

1 

352,00 


Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri tavandan 40 cm aşağıya monte etmek için, 
Renk: Krom - Aksesuar: Metalik 

061791 

1 

899,00 


Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri bayrak şeklinde monte etmek için, 

Renk: Krom - Aksesuar: Metalik 

0 617 92 

1 

899,00 
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NT 65 

Aile: L 


NT 65 BAĞIMSIZ EMNİYET YÖNLENDİRME ÜRÜNLERİ 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

fc/Ad. 

8 W FLORESANLI, 
SÜREKSİZ ve KOMBİNE NEMLİ 

NT 65, IP65, sınıf 1,8 W, kombine, 1 saat - 400 im 

0 618 34 

1 

2.490,00 

YER AYDINLATMA ÜRÜNLERİ 






S8 

Aile: L 


S8 BAĞIMSIZ EMNİYET YÖNLENDİRME ÜRÜNLERİ 



Açıklama 

Ref. 

Amb. 

•b/Ad. 


İP 42, sınıf 2, süreksiz, 1 saat süreli - 140 im 

0 660 00 

1 

776,00 

8 W 

İP 42, sınıf 2, sürekli, 1 saat süreli - 140 im 

0 660 01 

1 

1.060,00 

FLORESANLI, SÜRESİZ, 

İP 42, sınıf 2, kombine, 1 saat süreli - 140 im 

0 660 02 

1 

1.140,00 

SÜREKLİ ve KOMBİNE 

İP 42, sınıf 2, süreksiz, 3 saat süreli - 110 im 

0 660 03 

1 

1.100,00 

EMNİYET 

İP 42, sınıf 2, sürekli, 3 saat süreli - 110 im 

0 660 04 

1 

1.420,00 

AYDINLATMA 

İP 42, sınıf 2, kombine, 3 saat süreli - 110 im 

0 660 05 

1 

1.550,00 

ÜRÜNLERİ 

Sıva altı montaj aksesuarı 

0 660 90 

1 

208,00 


Çift yönlü yansıtıcı 

0 660 92 

1 

289,00 
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Ni-Cd 


Aile: L 


bataryalar ve lambalar 


Nİ-CD BATARYALAR 





Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

8,4 V- 1,5 Ah 

0 617 99 

1 

285,00 


3,6 V- 1,5 Ah 

4,8 V- 1,5 Ah 

0 618 83 

0 618 84 

1 

1 

129,00 

162,00 

Nİ-CD 

6 V - 1,5 Ah 

0 618 85 

1 

231,00 

BATARYALAR 

7,2 V- 1,5 Ah 

0 618 86 

1 

250,00 


3,6 V-4 Ah 

2,4 V- 1,5 Ah 

0 618 88 

0 618 92 

10 

1 

412,00 

162,00 


3,6 V- 1,5 Ah Arcor 2 

0 610 32 

1 

159,00 


Soğuk katod, floresan tüp ampul Arcor 2 

0 609 43 

5 

365,00 


Etiketler 

Aile: L 


ETİKETLER 


Ref. 

Amb. 

t/Ad. 

0 609 97 

5 

42,70 

0 609 98 

5 

42,70 

0 612 00 

5 

27,90 

6 608 65 

5 

24,30 

6 608 66 

5 

24,30 

6 608 67 

5 

24,30 




Ref. 

Amb. 

=b/Ad. 

6 608 68 

5 

24,30 

6 608 69 

5 

24,30 

6 608 74 

5 

24,30 

6 608 75 

5 

24,30 

6 608 76 

5 

24,30 


Lipso 


Aile: L 


acil aydınlatma 


LİPSO ACİL AYDINLATMA 



6 609 11 


AKSESUARLAR 


Açıklama 

Uyarıcı ışık üstten 

Uyarıcı ışık yandan 

Amb. 

b/Ad. 

Mavi 

6 609 01 

- 

1 

563,00 

- 

6 609 11 

1 

693,00 

Beyaz 

6 609 02 

- 

1 

549,00 


6 609 12 

1 

533,00 

Kırmızı 

- 

6 609 13 

1 

549,00 

Yeşil 

- 

6 609 14 

1 

617,00 

Amber 

6 609 05 

- 

1 

693,00 

- 

6 609 15 

1 

549,00 

Mavi, 7 LED 

6 609 51 

6 609 53 

1 

1 

631,00 

549,00 

Beyaz, 7 LED 

6 609 52 

- 

1 

533,00 

- 

6 609 54 

1 

549,00 


Açıklama 

Ref. 

Amb. 

b/Ad. 

Sıva altı montaj buatı 

6 609 41 

10 

27,70 

0 60/65 mm buatlar için adaptör 

6 609 42 

1 

158,00 

Hazır bölme için alçıpan adaptör 

6 609 43 

1 

59,00 

0 68 mm yuvarlak çerçeve 

6 609 44 

1 

87,20 

68x68 mm kare çerçeve 

6 609 45 

1 

97,60 
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tm USTANIN YENİ ESERİ. 



Bir ürün hem çok kaliteli, 
hem de ekonomik olabilir mi? 

Onyıllar içinde mükemmelleşmiş bir üretim 
sisteminiz varsa, kendi teknolojisini üreten 
bir AR-GE gücüne sahipseniz ve dünyanın 
lideriyseniz, olur. 

İşte, Legrand tasarım ve teknolojisinin 
en yeni eseri. Elbette Türkiye’de üretiliyor. 

Raventi anahtar-priz serisi, 
alışkanlıkları değiştirmek için geldi. 


| MadeinTurkeT] 










twitter.eom//LegrandTR l instagram.com/legrandtr 
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Legrand 2019 Satış Şartları 


SİPARİŞLER 

• Komple ambalaj şeklindedir. 

• Malın teslim tarihinden itibaren 4 gün içinde yapılmayan itirazlar 
dikkate alınmaz. 

• Siparişlere, teslim anında yürürlükte olan sirküler ve fiyatlar uygulanır. 

• Siparişler doğrudan toptancının fatura adresi veya deposuna sevk edilir. 

SATIŞ İSKONTO 

• 2019 yılı satış şartları geçerlidir. 

• Daha fazla bilgi için satış ofislerimize danışınız. 

ÖDEMELER 
Ödeme Süresi: 

• Fiyatlarımız teslim adresi esasına göre tespit edilmiş olup, KDV dahil değildir. 

• Ödemelerde fatura tarihi esas alınır. 

• Son fatura tutarı 21 gün içinde ödenmeden yeni verilen siparişler işleme konmaz 
ve herhangi bir teslimat yapılmaz. 

Ödeme Şekli: 

• Ödeme şekli konusunda satış bölümünün mutabakatı gereklidir. 

NAKİT İSKONTOSU 

• Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kalan zamana bağlı olarak tespit edilen 
nakit iskonto oranı 2019 yılı satış şartlarında veya daha sonra yayınlanmış 
duyurularda belirlenmiştir. 

SATIŞ İADELERİ 

• Satış direktörünün onayı gerekmektedir. 

• Navlun masrafı müşteriye aittir. 


Legrand Elektrik San. A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog ve fiyat listesinde bulunan 
ürünlerin teknik özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma, satıştan çekme hakkını saklı tutar. 





Bölge Müdürlükleri 


Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü 

Emek Mah. Ordu Cad. No: 51 
34785 Sancaktepe - İSTANBUL 
Tel : (212) 368 28 00 (pbx) 

: (212) 251 34 30 
Faks : (216) 621 66 29 
: (216) 622 55 50 


Ankara Bölge Müdürlüğü 


Timko İşyerleri Sitesi, 



Anadolu Bulvarı Tarafı, A blok 

Adana irtibat 

No: 12 Yenimahalle-ANKARA 

GSM 

: (533) 968 16 91 

Tel 

1312)310 92 14 




[312)31082 15 

Antalya irtibat 


[312) 309 18 32 

Tel 

: [232) 469 23 33 


[312) 309 18 33 

Faks 

: [232) 469 26 66 

Faks 

[312)312 28 88 





Balıkesir irtibat 

Bursa Bölge Müdürlüğü 

Üçevler mah. Bayraktepe sok. 

GSM 

: [549) 748 88 03 

Akay İş Merkezi No: 7 D: 5 

Diyarbakır irtibat 

Nilüfer-BURSA 

GSM 

: (533) 968 16 79 

Tel 

1224) 443 28 00 




[224) 443 01 03 

Eskişehir irtibat 


[224) 443 01 04 

GSM 

: [537) 395 06 35 

Faks 

1224) 443 01 05 





Kayseri-Konya irtibat 

Ege Bölge Müdürlüğü 

1203/11. Sokak Ömer Atlı 

GSM 

: [549) 748 87 92 

İş Merkezi No: 3 Kat: 7 

Samsun irtibat 

D: 708-709 35110 

Yenişehir - İZMİR 

GSM 

: [549) 727 85 19 

Tel 

: (232) 469 23 33 

Trabzon irtibat 

Faks 

: (232) 469 26 66 

GSM 

: [549) 748 83 73 





/ 


Ücretsiz Danışma Hattı 

444 65 47 

Pazartesi - Cuma 

Saat 08:00’den 17:30’a kadar 

E-mail: info.turkiyefdlegrand.com.tr 


vvebsite: www.legrand.com.tr 
youtube.com/LegrandTurkiyeTV 
o facebook.com/LegrandTR 
twitter.com/LegrandTR 
instagram.com/legrandtr 


O legrand 

LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. 


Fabrika - Merkez 

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
İhsan Dede Cad. No: 112 
41480 Gebze - KOCAELİ 
Tel : (262) 648 90 00 (pbx) 

Faks: (262) 751 12 57- 751 12 67 
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